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Betrachtungen über die bewegende Kraft 

des Feuers. 



Jedermann weiss, dass die Wärme die Ursache der Bewe- 
gung sein kann, dass sie sogar eine bedeutende bewegende Kraft 
besitzt: die heute so verbreiteten Dampfmaschinen beweisen 
dies fttr jedermann sichtbar. 

Der Wärme müssen die grossen Bewegungen zugeschrieben 
werden, welche uns auf der Erdoberfläche ins Auge fallen; sie 
verursacht die Strömungen der Atmosphäre, den Aufstieg der 
Wolken, den Fall des Regens und der anderen Meteore, die 
Wasserströme, welche die Oberfläche des Erdballes furchen und 
von denen der Mensch einen kleinen Theil für seinen Gebrauch 
nutzbar zu machen gewusst hat ; auch Erdbeben und vulkani- 
sche Ausbrüche haben gleichfalls die Wärme zur Ursache. 

Aus diesem ungeheuren Reservoir können wir die für unsere 
Bedürfnisse erforderliche bewegende Kraft schöpfen ; [2] indem 
die Natur uns allerorten Brennmaterial liefert, hat sie uns die 
Möglichkeit gegeben, stets und überall Wärme und die aus dieser 
folgende bewegende Kraft zu erzeugen. Der Zweck der Wärme- 
maschinen ist, diese Kraft zu entwickeln und sie unserem Ge- 
brauch anzupassen. 

Das Studium dieser Maschinen ist vom höchsten Interesse, 
denn ihre Wichtigkeit ist ungeheuer, und ihre Anwendung stei- 
gert sich von Tag zu Tag. Sie scheinen bestimmt zu sein, eine 
grosse Umwälzung in der Culturwelt zu bewirken. Schon beutet 
die Wärmemaschine unsere Minen aus, bewegt unsere Schiffe, 
vertieft unsere Häfen und Flüsse, schmiedet das Eisen, gestaltet 
das Holz, mahlt das Getreide, spinnt und webt unsere Stoße, 
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4 S. Carnot. 

schleppt die schwersten Lasten u. s. w. Sie scheint eines Tages 
der allgemeine Motor werden zu sollen, welcher den Vorzug über 
die Kräfte der Thiere, den Fall des Wassers und die Ströme 
der Luft erhält. Dem erstgenannten Motor gegenüber hat sie 
den Vorzug der Wohlfeilheit, den anderen gegenüber den un- 
schätzbaren Vorzug, immer und überall anwendbar zu sein und 
niemals ihre Arbeit zu unterbrechen. 

Werden einst die Verbesserungen der Wärmemaschine weit 
genug gediehen sein, um sie wenig kostspielig in der Anlage 
und bezüglich des Brennmaterials zu machen, so wird sie der 
Industrie [3] einen Aufschwung ermöglichen, dessen ganze Aus- 
dehnung schwer vorauszusehen ist. 

Denn es wird nicht nur für die jetzt gebräuchlichen Motoren 
ein kraftvoller und bequemer Motor eintreten, den man überall 
erlangen und hinschaffen kann, sondern derselbe wird den Ge- 
werben, in denen er angewendet wird, eine rapide Entwickelung 
verschaffen, ja er kann ganz neue Gewerbe entstehen lassen. 

Der ausgezeichnetste Dienst, welchen die Wärmemaschine 
England geleistet hat, ist zweifelsohne die Wiederbelebung der 
Ausbeutung seiner Steinkohlenbergwerke , welche dahinsiechte 
und*infolge der stets wachsenden Schwierigkeiten der Wasser- 
haltung und -Förderung unterzugehen drohte *). In zweiter Linie 
müssen die der Eisenindustrie geleisteten Dienste erwähnt wer- 
den, sowohl bezüglich des reichlichen Ersatzes des Holzes, das 
soeben [4] anfing, sich zu erschöpfen, wie auch bezüglich der 
Kraftmaschinen aller Art, deren Anwendung die Wärmemaschine 
erleichtert oder ermöglicht hat. 

Eisen und Feuer sind bekanntlich die Nahrung und Stütze 
der mechanischen Gewerbe. In England ist vielleicht keine ein- 
zige Fabrik, deren Bestehen nicht auf den Gebrauch dieser 
Agentien begründet wäre, und in welcher sie nicht reichlichst 
zur Verwendung kämen. Entzöge man England heute seine 
Dampfmaschinen, so raubte man ihm Kohle und Eisen, man 



*) Man darf behaupten, dass seit der Erfindung der Wärme- 
maschinen sich die Förderung der Steinkohle in England verzehn- 
facht hat. Ungefähr das Gleiche gilt für die Gewinnung des Kupfers, 
Zinns und Eisens. Die vor einem halben Jahrhundert durch die 
Wärmemaschine auf die Minen Englands hervorgebrachte Wirkung 
wiederholt sich heute an den Gold- und Silberminen der neuen Welt, 
deren Ausbeutung von Tag zu Tag sich namentlich infolge der un- 
genügenden Beschaffenheit der Wasserhaltungs- und Förderungs- 
inaschinen verminderte. 
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Betrachtungen über die bewegende Kraft des Feuers. 5 

hemmte alle Quellen seines Reichthums und vernichtete alle 
Mittel seiner Entwickelnng ; es hiesse dies, diese colossale Macht 
vernichten. Die Zerstörung seiner Marine, welche es als seinen 
sichersten Schutz betrachtet, würde für England vielleicht 
weniger tödtlich sein. 

Die schnelle und sichere Schifffahrt mittelst der Dampfschiffe 
kann als eine völlig neue, durch die Wärmemaschinen bedingte 
Kunst angesehen werden. Bereits hat dieselbe über die Meeres- 
arme, die grossen Flüsse des alten und neuen Continents die 
Einrichtung schneller und regelmässiger Verbindungen ermög- 
licht. Sie hat das Durchmessen noch wilder Gebiete ermöglicht, 
in die man früher kaum hat eindringen können ; sie hat gestattet, 
die Früchte der Cultur an Orte des Erdballes zu tragen, wo 
sie sonst noch [5] viele Jahre hätten auf sich warten lassen. 
Die Dampfschifffahrt nähert in gewissem Sinne die fernsten 
Nationen einander. Sie verbindet die Völker der Erde, als be- 
wohnten sie dasselbe Land. Ist in der That die Verminderung 
der Dauer, der Anstrengungen, der Unsicherheit und Gefahren 
der Reisen nicht gleichbedeutend mit einer bedeutenden Ver- 
kürzung der Entfernungen?*) 

Die Entdeckung der Wärmemaschinen dankt ihre Entstehung 
wie die meisten menschlichen Erfindungen unförmlichen Vor- 
versuchen, welche verschiedenen Männern zugeschrieben wor- 
den sind, und deren wahren Urheber man nicht kennt. Auch 
besteht der wesentliche Theil der Entdeckung nicht sowohl in 
diesen ersten Versuchen als in den folge weisen Verbesserungen, 
welche die Wärmemaschinen in den Zustand gebracht haben, in 
welchem wir sie heute sehen. Zwischen den ersten Vorrich- 
tungen, mittelst deren man die Ausdehnungskraft des [6] Dam- 
pfes entwickelt hat, und den gegenwärtigen Maschinen besteht 
vielleicht ein nicht geringerer Unterschied, wie zwischen dem 
ersten Floss, welches die Menschen gebaut haben, und einem 
Dreidecker. 

Wenn die Ehre einer Entdeckung derjenigen Nation zu- 
kommt, bei welcher sie ihr Wachsthum und ihre Entwickelnng 



*) Wir sagen Verminderung der Gefahren des Reisens: denn 
wenn auch die Anwendung einer Wärmemaschine auf einem Schiffe 
einige, übrigens sehr übertriebene Gefahren mit sich bringt, so sind 
diese mehr als aufgewogen durch die Möglichkeit, sich stets auf einem 
regelmässig befahrenen und wohlbekannten Wege zu halten und der 
Wirkung des Windes zu widerstehen, wenn diese das Schiff gegen 
Küsten, Untiefen und Klippen treiben. 
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erfahren hat, so kann hier diese Ehre England nicht versagt 
werden: Savery^ Newcomen, Smeathon, der berühmte Watty 
Woolf^ Trevetick und einige andere englische Techniker sind 
die eigentlichen Schöpfer der Wärmemaschine ; aus ihren Hän- 
den hat sie die folgeweisen Stufen ihrer Vervollkommnung er- 
langt. Es ist übrigens naturgemäss, dass eine Erfindung dort 
entsteht und namentlich sich entwickelt, wo das Bedürfniss nach 
ihr sich am zwingendsten geltend macht. 

Trotz der mannigfaltigen Arbeiten über die Wärmemaschinen, 
trotz des befriedigenden Zustandes, zu dem sie gegenwärtig ge- 
langt sind, ist ihre Theorie doch sehr wenig fortgeschritten, und 
die Versuche zu ihrer Verbesserung sind fast nur vom Zufall 
geleitet. 

Man hat oft die Frage erwogen, ob die bewegende Kraft*) 
der Wärme [7] beschränkt ist, oder unendlich ; ob die möglichen 
Verbesserungen eine angebbare Grenze haben, welche durch 
irgendwelche Mittel zu überschreiten durch die Natur der Sache 
unmöglich gemacht ist, oder ob im Gegentheile die Verbesse- 
rungen einer unbegrenzten Ausdehnung f^hig sind. Auch hat 
man seit langem nach Agentien gesucht, und sucht sie noch 
heute, welche dem Wasserdampf zum Zwecke der Entwickelung 
der bewegenden Kraft des Feuers vorzuziehen sind, und sich 
beispielsweise gefragt, ob nicht die Luft in dieser Beziehung 
grosse Vortheile biete. Wir beabsichtigen, diese Fragen hier 
einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen. 

Das Phänomen der Erzeugung von Bewegung durch Wärme 
ist nicht unter einem hinlänglich allgemeinen Gesichtspunkt 
betrachtet worden. Man hat es nur an Maschinen untersucht, 
deren Wirkungsweise ihm nicht die ganze Entwickelung gestattet 
hat, deren es fähig ist. An derartigen Maschinen zeigt sich das 
Phänomen sozusagen verstümmelt und unvollständig, so dass 
es schwierig wird, seine Grundlagen zu erkennen und seine 
Gesetze zu studiren. 

[8] Um das Princip der Erzeugung von Bewegung durch 
Wärme in seiner ganzen Allgemeinheit zu betrachten, muss man 
es sich unabhängig von jedem Mechanismus und jedem beson- 



*) Wir brauchen hier den Ausdruck bewegende Kraft, um die 
nutzbare Wirkung zu bezeichnen, welche ein Motor hervorbringen 
kann. Diese Wirkung kann stets der Hebung eines Gewichtes auf 
eine bestimmte Höhe gleichgesetzt werden, und hat, wie bekannt, 
das Produkt aus dem Gewicht und der Höhe, auf die dieses erhoben 
ist, zum Maass. 
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deren Agens vorstellen ; man muss üeberlegungen durchführen, 
welche ihre Anwendung nicht nur auf Dampfmaschinen*) haben^ 
sondern auf jede denkbare Wärmemaschine, welches auch der 
angewandte Stoff sei, und in welcher Art man auf ihn einwirkt. 

Die Maschinen, welche ihre Bewegung nicht von der Wärme 
empfangen, wie die, deren Antrieb die Kraft der Menschen oder 
Thiere, der Fall des Wassers, die Strömung der Luft etc., ist, 
können bis in ihre kleinsten Einzelheiten mittelst der theoreti- 
schen Mechanik stndirt werden. Alle Fälle sind vorgesehen, 
alle möglichen Bewegungen sind allgemeinen festbegründeten 
Principien unterworfen, welche unter allen Umständen Anwen- 
dung finden. Das ist das Kennzeichen einer vollständigen 
Theorie. Offenbar fehlt eine ähnliche Theorie bei den Wärme- 
maschinen. Man wird sie erst besitzen, wenn die Gesetze der 
Physik genügend ausgedehnt und verallgemeinert sind, um [9] 
von vornherein alle Wirkungen festzustellen, welche die Wärme 
ausübt, wenn sie sich in bestimmter Weise an einem beliebigen 
Körper bethätigt. 

Wir setzen bei dem Folgenden eine wenigstens annähernde 
Kenntniss der verschiedenen Theile voraus, aus denen eine ge- 
w;öhnliche Dampfmaschine besteht. Daher erachten wir es als 
überflüssig, hier auseinanderzusetzen, was eine Feuerung, ein 
Dampfkessel, ein Dampfcylinder, ein Kolben, ein Condensa- 
tor u. s. w. ist. 

Die Erzeugung von Bewegung ist bei den Dampfmaschinen 
stets an einen Umstand geknüpft, aufweichen wir die Aufmerk- 
samkeit lenken müssen. Dieser Umstand ist die Wiederher- 
stellung des Gleichgewichts des Wärmestoffs, ^) d. h. ein Ueber- 
gang von einem Körper mit mehr oder weniger erhöhter Tem- 
peratur auf einen anderen, wo sie niedriger ist. Was geschieht 
denn thatsächlich in einer in Thätigkeit befindlichen Dampf- 
maschine? Der in der Feuerung durch die Verbrennung ent- 
wickelte Wärmestoff durchdringt die Wände des Kessels, und 
erzeugt den Dampf, indem er sich sozusagen demselben einver- 
leibt. Dieser nimmt ihn mit sich, führt ihn zum Cy linder, wo 
er irgend einen Dienst thut , und von dort in den Condensator, 
wo er sich in Berührung mit dem dort vorhandenen kalten Wasser 



*) Wir unterscheiden hier die Dampfmaschine von der Wärme- 
maschine im Allgemeinen ; letztere kann von jedem beliebigen Agens, 
Wasserdampf oder jedem anderen, Gebrauch machen, um die bewe- 
gende Kraft der Wärme zu gewinnen. 
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verflttssigt. In letzter Linie bemächtigt sich daher das kalte 
Wasser des Condensators des durch die Verbrennung entwickel- 
ten Wärmestoffs. [10] Es erwärmt sich durch Vermittelung des 
Dampfes, wie wenn es unmittelbar über die Feuerung gebracht 
worden wäre. Der Dampf ist hier nur ein Mittel, den Wärme- 
stoff fort zu schaffen; er thut dasselbe, wie bei der Erwärmung 
der Bäder durch Dampf, nur dass in unserem Falle die Bewe- 
gung nutzbar gemacht wird. 

Bei den geschilderten Vorgängen erkennt man leicht die 
Herstellung des Gleichgewichts des Wärmestoffs, seinen üeber- 
gang von einem mehr oder weniger erhitzten Körper auf einen 
kälteren. Der erste dieser Körper ist hier die in der Feuerung 
verbrannte Luft, der zweite ist das Condensationswasser. Die 
Herstellung des Gleichgewichts erfolgt zwischen beiden wenn 
auch nicht vollständig, so doch theilweise : denn einerseits ent- 
weicht die verbrannte Luft, nachdem sie den Dampfkessel um- 
spült und das Ihrige gethan hat, bei einer Temperatur, die weit 
unterhalb der ist, die sie durch die Verbrennung erlangt hatte, 
andererseits tritt das Wasser des Condensators, nachdem es den 
Dampf verflüssigt hat, aus der Maschine mit einer höheren Tem- 
peratur, als die war, welche es mitgebracht hatte. 

Die Erzeugung von bewegender Kraft ist daher bei den 
Dampfmaschinen nicht sowohl auf einen wirklichen Verbrauch 
des Wärmestoffs zurückzuführen, sondern auf seinen Ueber- 
gang von einem heissen Körper zu einem [11] kalten, 2) 
d. h. auf die Herstellung seines Gleichgewichtes, welches durch 
irgend eine Ursache, eine chemische Wirkung, wie die Verbren- 
nung, oder irgend eine andere, gestört worden war. Wir wer- 
den bald sehen, dass dieses Princip auf alle Maschinen Anwen- 
dung findet, welche durch die Wärme in Bewegung gesetzt 
werden. 

Nach diesem Princip genügt es zur Gewinnung bewegender 
Kraft nicht, Wärme hervorzubringen : man muss sich auch Kälte 
verschaffen ; ohne sie wäre die Wärme unnütz. In der That, 
wären um die Feuerung nur Körper vorhanden, welche ebenso 
heiss sind, wie diese, wie könnte man die Verdichtung des 
Dampfes erlangen? wo würde man ihn hinbefördern, nachdem 
er einmal entstanden ist? Man darf nicht glauben, dass man 
ihn, wie dies bei gewissen Maschinen geschieht*), in die Luft 



*) Gewisse Maschinen mit hohem Druck entladen den Dampf in 
die Luft statt in einen Condensator ; man verwendet sie insbesondere 
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treiben könnte : die Luft würde ihn nicht annehmen. Sie nimmt 
ihn nnter den gegenwärtigen Verhältnissen nur anf, weil sie 
ihm gegenüber wie ein nngeheurer Condensator wirkt, weil sie 
sich bei niedrigerer Temperatur [12] befindet; sonst wäre sie 
bald gesättigt, oder vielmehr, sie wäre es von vornherein*). 

Ueberall, wo ein Temperaturunterschied besteht, und wo 
daher die Wiederherstellung des Gleichgewichts des Wärme- 
stoffs eintreten kann, kann auch die Erzeugung von bewegender 
Kraft stattfinden. Der Wasserdampf ist ein Mittel zur Erlangung 
dieser Kraft, aber er ist nicht das einzige ; alle Stoffe der Natur 
können zu diesem Zwecke benutzt werden; [13] alle sind fähig, 
Volumänderungen; folgeweise Zusammenziehungen und Aus- 
dehnungen durch den Wechsel der Wärme und Kälte zu erfah- 
ren; alle sind fähig, bei ihren Volumänderungen bestimmte 
Widerstände zu überwinden, und auf diese Weise bewegende 
Kraft zu entwickeln. Ein fester Körper, beispielsweise ein metal- 
lener Stab vermehrt und vermindert seine Länge, wenn er ab- 
wechselnd erwärmt und abgekühlt wird, und vermag Körper 
zu bewegen, die an seinen Enden befestigt sind. Eine abwech- 
selnd erwärmte und abgekühlte Flüssigkeit vermehrt und ver- 
mindert ihr Volum, und kann mehr oder weniger erhebliche 
Hindemisse überwinden , die sich ihrer Ausdehnung entgegen- 
stellen. Eine gasförmige Flüssigkeit kann durch Temperatur- 
änderungen erhebliche Aenderungen des Volums erfahren, wenn 
sie sich in einem ausdehnbaren Räume befindet, wie in einem 



an Orten, wo es schwierig ist, sich eine zur Condensation genügende 
Menge kalten Wassers zu verschaffen. 

*) Das Vorhandensein des Wassers in flüssigem Zustande, wel- 
ches hier nothwendig anzunehmen ist, da sonst die Dampfmaschine 
nicht betrieben werden könnte, setzt das Bestehen eines genügenden 
Druckes voraus, um das Wasser an der Verdampfung zu hindern, 
und daher eines Druckes , der dem Dampfdrucke des Wassers bei 
dieser Temperatur gleich oder überlegen ist. Wäre dieser Druck 
seitens der Luft nicht vorhanden, so würde sich sofort Wasserdampf 
in genügender Menge entwickeln, um ihn seinerseits auszuüben, und 
um den Dampf der Maschine in die neue Atmosphäre auszustossen, 
müsste stets dieser Druck überwunden werden. Dies wäre aber 
offenbar gleichwerthig mit der üeberwindung des Druckes, welcher 
dem Dampf bei seiner Condensation in der gebräuchlichen Weise 
verbleibt. 

Bestände auf der Erdoberfläche eine hohe Temperatur, wie sie 
unzweifelhaft im Inneren der Erde besteht, so würde alles Wasser 
des Weltmeeres in Gestalt von Dampf sich in der Atmosphäre befin- 
den, und kein Tropfen wäre als flüssiges Wasser vorhanden. 
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mit einem Kolben versehenen Cylinder, kann sie sehr ausge- 
dehnte Bewegungen hervorbringen. Die Dämpfe aller Stoffe, 
welche in den Gaszustand übergehen können, des Alcohols, 
Quecksilbers, Schwefels, etc. könnten denselben Dienst thun, 
wie der Wasserdampf. Dieser bringt, wenn er abwechselnd 
erhitzt und abgekühlt wird, bewegende Kraft nach Art der per- 
manenten Gase hervor, d. h. ohne jemals in den flüssigen Zu- 
stand überzugehen. Die Mehrzahl dieser Mittel ist vorgeschlagen ; 
mehrere sind selbst [14] versucht worden, wenn auch bisher 
ohne erheblichen Erfolg. 

Wir haben gezeigt , dass bei den Dampfmaschinen die be- 
wegende Kraft von der Wiederherstellung des Gleichgewichts 
des Wärmestoffs herrührt; dies gilt nicht nur für die Dampf- 
maschine, sondern auch für jede Wärmemaschine, d. h. für jede 
Maschine, deren treibende Kraft der Wärmestoff ist. Die Wärme 
kann offenbar die Bewegung nur dadurch hervorrufen, dass sie 
Aenderungen des Volums oder der Gestalt in den Körpern er- 
zengt ; diese Aenderungen rühren nicht von der Constanz der 
Temperatur, sondern im Gegentheil von Abwechselungen der 
Wärme und Kälte her; denn um einen Körper zu erwärmen, 
braucht man einen anderen, der wärmer ist als er, und um ihn 
abzukühlen, einen kälteren Körper. Man entnimmt nothwen- 
digerweise Wärmestoff dem ersten Körper, um ihn mittelst der 
Zwischensubstanz auf den zweiten zu übertragen. Das bedeutet 
die Wiederherstellung, oder wenigstens eine theilweise Wieder- 
herstellung des Gleichgewichts des Wärmestoffs. 

Es drängt sich hier die gleich interessante wie wichtige Frage 
auf: Ist die bewegende Kraft der Wärme der Grösse nach un- 
veränderlich oder wechselt sie mit dem Agens, dessen man sich 
bedient, um sie zu erlangen, mit der Zwischensubstanz, [15] die 
man als der Wirkung der Wärme unterworfen wählt? 

Es ist klar, dass diese Frage nur in Bezug auf eine gegebene 
Menge von Wärmestoff gestellt werden kann *) , wobei der Tem- 
peraturunterschied gleichfalls gegeben ist. Man verfügt bei- 



*) Wir halten es für überflüssig, hier auseinanderzusetzen , was 
eine Wärmemenge oder Menge von Wärmestoff ist (wir brauchen 
beide Ausdrücke ohne Unterscheidung), oder zu beschreiben, wie 
man sie mittelst des Calorimeters misst. Auch werden wir nicht aus- 
einandersetzen , was latente Wärme, Temperaturgrad, speeifische 
Wärme etc. ist; der Leser muss mit diesen Ausdrücken durch das 
Studium elementarer Lehrbücher der Physik oder Chemie ver- 
traut sein. 
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spielsweise über einen Körper A, der bei der Temperatur 100°, 
und einen anderen , der bei der Temperatur 0° erbalten wird, 
und es wird gefragt, welche Menge bewegender Kraft durch den 
Uebergang einer gegebenen Menge Wärmestoff (z. B. derjenigen, 
welche zum Schmelzen eines Kilogramms Eis erforderlich ist) 
von dem ersten Körper auf den zweiten erzeugt wird; es wird 
gefragt, ob diese Menge bewegender Kraft noth wendig be- 
schränkt ist, ob sie mit dem Stoffe wechselt, welcher zu ihrer 
Erzeugung angewendet wird, ob der Wasserdampf in dieser 
Beziehung mehr oder weniger Vortheile bietet, als der Dampf 
[16] des Alcohols, des Quecksilbers, als ein permanentes Gas 
oder irgend ein anderer Stoff. 

Wir werden versuchen, diese Fragen unter Anwendung der 
vorher festgestellten Sätze zu beantworten. 

Vorher ist bereits die selbstverständliche, oder wenigstens 
beim Nachdenken über die von der Wärme verursachten Volum- 
änderungen einleuchtende Thatsache erwähnt worden : ü eber- 
all, wo ein Temperaturunterschied besteht, kann 
die Erzeugung von bewegender Kraft stattfinden^). 
Umgekehrt ist es stets möglich, wo man solche Kraft anwenden 
kann, Temperaturunterschiede entstehen zu lassen, eine Störung 
des Gleichgewichtes des Wärmestoffs zu verursachen. Der Stoss, 
die Reibung der Körper, sind sie thatsächlich nicht Mittel , ihre 
Temperatur zu erhöhen, sie auf einen Grad zu bringen, der 
höher als der der Umgebung, und folglich eine Störung des 
Gleichgewichts des Wärmestoffs dort hervorzubringen , wo bis 
dahin solches Gleichgewicht bestand? Es ist eine experimentelle 
Thatsache, dass die Temperatur der Gase durch Verdichten 
höher und durch Verdünnen niedriger wird. Es ist dies ein 
sicheres Mittel, an demselben Object die Temperatur der Körper 
zu ändern und das Gleichgewicht des Wärmestoffs zu stören, so 
oft als man will. Wird der [17] Wasser dampf auf eine Weise 
benutzt, die der in den Dampfmaschinen gebräuchlichen ent- 
gegengesetzt ist, so kann man ihn gleichfalls als ein Mittel an- 
sehen, das Gleichgewicht des Wärmestoffs zu stören. Um sich 
davon zu überzeugen, genügt es aufmerksam die Art und Weise 
zu betrachten, wie sich die bewegende Kraft durch die Wirkung 
der Wärme auf den Wasserdampf entwickelt. Wir denken uns 
zwei Körper A und B, welche beide auf constanter Temperatur 
erhalten werden , wobei die von A höher ist , als die von B : 
diese zwei Körper, denen man Wärme zu- oder abführen kann, 
ohne ihre Temperatur zu ändern , dienen als zwei unbegrenzte 
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Reservoirs von Wärmestofif. Wir nennen den ersten die Heizung 
und den zweiten den Kühler. 

Will man bewegende Kraft durch die Ueberführung einer 
gewissen Menge Wärme aus A nach B erzeugen, so kann man 
folgendermaassen verfahren : 

1. Dem Körper A wird Wärmestoff entzogen, um mittelst 
desselben Dampf zu erzeugen, d. h. man lässt diesen Körper die 
Thätigkeit des Heizraums oder vielmehr des Metalles ausüben, 
aus welchem bei den gewöhnlichen Maschinen der Kessel be- 
steht ; wir setzen dabei voraus, dass der Dampf gerade bei der 
Temperatur des Körpers A entsteht. 

2. Nachdem der Dampf in einen ausdehnbaren Behälter, 
wie ein Cylinder nebst [18] Kolben, eingetreten ist, wird das 
Volum dieses Behälters vergrössert, und daher auch das des 
Dampfes. Bei dieser Verdünnung wird der Dampf freiwillig 
seine Temperatur erniedrigen, wie dies bei allen elastischen 
Flüssigkeiten stattfindet : wir nehmen an, dass die Ausdehnung 
so weit getrieben wird, bis die Temperatur des Dampfes der des 
Körpers B genau gleich geworden ist. 

3. Der Dampf wird verdichtet, indem man ihn mit dem 
Körper B in Berührung setzt und gleichzeitig auf ihn einen 
Constanten Druck ausübt, bis er vollkommen flüssig geworden 
ist. Der Körper B spielt hier die Rolle des Injectionswassers 
bei den gewöhnlichen Maschinen, nur mit dem Unterschiede, 
dass er den Dampf verdichtet, ohne ^ich mit ihm zu mischen, 
und ohne selbst eine Temperaturänderung zu erfahren*). 



*) Man wird vielleicht erstaunt sein, dass der Körper JB bei der- 
selben Temperatur, wie sie der Dampf hat, diesen verdichten kann : 
dies ist zweifellos streng genommen nicht möglich; da aber die 
kleinste Temperaturverschiedenheit die Condensation hervorrufen 
wird, so reicht dies aus, um die Richtigkeit unserer Betrachtung zu 
bewähren. Ganz ähnlich genügt es in der Differentialrechnung, dass 
man sich die vernachlässigten Grössen als ins Unendlichkleine ab- 
nehmend im Verhältniss zu den in den Gleichungen beibehaltenen 
Grössen denken kann, um die Gewissheit eines endgiltigen Resultats 
zu erhalten. 

Der Körper B verdichtet den Dampf, ohne seinerseits seine Tem- 
peratur zu ändern : dies folgt aus unserer Voraussetzung. Denn wir 
haben angenommen, dass dieser Körper bei constanter Temperatur 
erhalten wird. Man entzieht ihm den Wärmestoff in dem Maasse, wie 
der Dampf ihn ihm zuführt. In diesem Falle befindet sich das Metall 
des Condensators, wenn die Condensation des Dampfes durch äusser- 
liche Zuführung kalten Wassers erfolgt, wie das früher bei mehreren 
Maschinen geübt wurde. Ebenso kann das Wasser in einer Stauung 
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[19] Die beschriebenen Vorgänge können in einem Sinne, 
wie im entgegengesetzten ausgeführt werden. Nichts hindert 
uns, den Dampf mittelst Wärmestoff ans dem Körper B und bei 
seiner Temperatur zu bilden, ihn so zusammenzudrücken, dass 
er die Temperatur des Körpers A erlangt, und ihn schliesslich 
unter Berührung mit dem Körper A zu condensiren, indem man 
die Zusammendrückung bis zur vollkommenen Verflüssigung 
fortsetzt. 

Durch unsere ersten Operationen fand gleichzeitig Erzeugung 
von bewegender Kraft und Ueberführung des Wärmestoffs von 
Körper A zum Körper B statt ; [20] durch die umgekehrten 
Operationen ergibt sich gleichzeitig ein Verbrauch von bewegen- 
der Kraft und die Rückkehr des Wärmestoffes aus dem Körper B 
in den Körper A. Hat man aber beide Male mit der gleichen 
Dampfmenge gearbeitet und hat keinerlei Verlust, weder an 
Wärmestoff, noch an bewegender Kraft stattgefunden , so wird 
die Menge der im ersten Falle erzeugten bewegenden Kraft der 
gleich sein, welche im zweiten Falle verbraucht wurde, und die 
Menge des im ersten Falle von A nach B übergegangenen 
Wärmestoffs wird der Menge gleich sein, welche im zweiten 
Falle von B nach A zurückkehrt, so dass man eine unbegrenzte 
Anzahl von Malen abwechselnde Operationen dieser Art wieder- 
holen kann, ohne dass schliesslich weder bewegende Kraft her- 
vorgebracht, noch Wärmestoff von einem Körper zum anderen 
übergegangen ist. 

Wenn nun Hilfsmittel zur Benutzung der Wärme existirten, 
welche den von uns gebrauchten vorzuziehen wären, d. h. wenn 
es möglich wäre , durch irgend welche Methoden den Wärme- 
stoff zur Hervorbringung einer grösseren Menge von bewegender 
Kraft zu veranlassen, als wir es durch unsere erste Reihe von 
Operationen bewirkt haben , so würde es genügen, von dieser 
bewegenden Kraft einen Theil zu benutzen, um auf die beschrie- 
bene Weise den Wärmestoff vom Körper B in den Körper A^ 



auf constanter Höhe erhalten werden, wenn es auf einer Seite in dem 
Maasse abläuft, wie es auf der anderen eintritt. 

Man könnte sich sogar vorstellen, dass die Körper A und B sich 
von selbst auf constanter Temperatur erhalten , wenngleich sie ge- 
wisse Wärmemengen verlieren oder aufnehmen. Wenn beispielsweise 
der Körper^ eine Dampfmasse bei ihrem Verflüssigungspunkte wäre, 
und der Körper B eine Eismasse beim Schmelzpunkte , so würden 
diese Körper bekanntlich Wärmestoff liefern oder aufnehmen können, 
ohne ihren Temperaturgrad zu ändern. 
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vom Kühler zur Fenemng, steigen zu lassen, um die Dinge auf 
ihren früheren Zustand zu bringen , und sich dadurch in den 
Stand zu setzen, [21] eine der ersten ganz ähnliche Operation 
wieder zu beginnen und so fort : das wäre nicht nur ein per- 
petuum mobile, sondern auch eine unbegrenzte Erschaffung von 
bewegender Kraft ohne Verbrauch von Wärmestoff oder irgend 
eines anderen Agens ^) . Eine solche Erschaffung steht in völli- 
gem Gegensatze zu den gegenwärtig angenommenen Ideen, zu 
den Gesetzen der Mechanik und einer gesunden Physik ; sie ist 
daher unzulässig*}. Man muss somit schliessen, dass das [22] 
Maximum an bewegender Kraft, welches sich aus 
der Anwendung des Dampfes ergiebt, gleichzeitig 
das Maximum der bewegenden Kraft ist, welches sich 

*) Man wird vielleicht hiergegen einwenden, dass, wenn auch das 
perpetuum mobile als unmöglich für mechanische Wirkungen allein 
nachgewiesen ist, es möglicherweise dies nicht ist, wenn man die Wir- 
kung der Wärme oder derElektricität bcDUtzt; aber kann man sich für 
die Erscheinungen der Wärme oder der Elektricität eine andere Ur- 
sache denken, als irgend welche Bewegungen der Körper, und müssen 
diese nicht den Gesetzen der Mechanik unterworfen sein? Weiss 
man es denn übrigens nicht a posteriori, dass alle Versuche, das 
perpetuum mobile durch irgend beliebige Mittel hervorzubringen, 
unfruchtbar geblieben sind? Dass man niemals dazu gelangt, ein 
wirkliches perpetuum mobile herzustellen, d. h. eine Bewegung, 
welche sich unaufhörlich ohne Aenderung der benutzten Körper 
fortsetzt? 

Man hat gelegentlich den elektromotorischen Apparat (die Volta- 
sche Säule) als fähig angesehen, ein perpetuum mobile hervorzubrin- 
gen; man hat diese Idee durch die Herstellung trockener Säulen 
auszuführen gesucht, die man als unveränderlich ansah. Was man 
aber auch gethan haben mag, schliesslich hat der Apparat stets [22] 
merkliche Zerstörung erfahren, wenn man seine Wirkung über eine 
gewisse Zeit mit einiger Energie unterhalten hat. 

Der allgemeine und philosophische Begriff des »perpetuum mo- 
bile« enthält nicht nur die Vorstellung einer Bewegung, welche sich 
nach einem ersten Anstoss ins Unbegrenzte fortsetzt, sondern die der 
Wirkung irgend einer Vorrichtung oder Zusammenstellung , welche 
fähig ist, in unbegrenzter Menge bewegende Kraft zu schaffen, fähig, 
sämmtliche Körper der Natur, wenn sie sich in Ruhe befänden, nach 
einander in Bewegung zu setzen und damit das Princip der Trägheit 
zu vernichten, fähig endlich, aus sich selbst die Kräfte zu schöpfen, 
um das ganze Weltall in Bewegung zu setzen , darin zu unterhalten 
und unausgesetzt zu beschleunigen. Dies wäre eine wirkliche Er- 
schaffung von bewegender Kraft. Wäre eine solche möglich, so wäre 
es überflüssig, die bewegende Kraft in den Strömungen des Wassers 
und der Luft, in den Brennmaterialien zu suchen; wir hätten eine 
unversiegbare Quelle derselben, aus der wir nach Belieben schöpfen 
könnten. 



Betrachtungen über die bewegende Kraft des Feuers. 1 5 

durch jedes beliebige Mittel erzielen lässt. Wir wer- 
den übrigens bald einen zweiten, strengeren Beweis dieses Satzes 
geben. Dieser soll nur als eine Andeutung angesehen werden 
(vgl. S. 18). 

Man ist berechtigt, uns bezüglich des eben ausgesprochenen 
Satzes folgende Frage vorzulegen : welchen Sinn hat hier das 
Wort [23] Maximum? woran kann man erkennen, dass das 
Maximum erreicht ist? woran erkennt man, dass der Dampf so 
zweckmässig als möglich zur Gewinnung von bewegender Kraft 
benutzt worden ist? 

Da jede Wiederherstellung des Gleichgewichts des Wärme- 
stoffes die Ursache der Erzeugung von bewegender Kraft sein 
kann, so muss jede Wiederherstellung des Gleichgewichts, 
welche sich ohne Hervorbringung solcher Kraft vollzieht, als 
ein wirklicher Verlust anzusehen sein : somit wird man bemer- 
ken, wenn man etwas darüber nachdenkt, dass jede Temperatur- 
änderung, welche nicht durch eine Volumänderung der Körper 
verursacht ist. nichts sein kann, als eine unnütze Wiederher- 
stellung des Gleichgewichts des Wärmestoffes*). Die nothwen- 
dige Bedingung des Maximums ist daher, dass an den zur 
Gewinnung von bewegender Kraft aus Wärme be- 
nutzten Körpern keine Temperaturänderung statt- 
findet, welche nicht durch eine Volumänderung 
bedingt ist. [24] Umgekehrt wird stets, wenn diese Bedingung 
erfüllt ist, das Maximum erreicht sein. 

Dieser Grundsatz soll bei der Construction von Wärme- 
maschinen niemals aus dem Auge verloren werden; denn er ist 
ihre wesentliche Grundlage. Kann man ihn nicht streng ein- 
halten, so soll man sich wenigtens so wenig als möglich von 
ihm entfernen. 

Jede Temperaturänderung, welche weder durch eine Volum- 
änderung, noch eine chemische Wirkung (welche wir hier vor- 
läufig ausschliessen wollen) bewirkt ist, rührt nothwendig von 
dem unmittelbaren Uebergang des Wärmestoffes von einem mehr 



*) Wir setzen hier voraus, dass keine chemische Wirkung zwi- 
schen den Körpern stattfindet, welche zur Gewinnung von bewegen- 
der Kraft aus Wärme benutzt werden. Der chemische Vorgang in der 
Feuerung ist sozusagen ein vorläufiger Vorgang , welcher nicht zur 
unmittelbaren Erzeugung bewegender Kraft benutzt wird, sondern 
um das Gleichgewicht des Wärmestoffes zu stören und einen Tem- 
peraturunterschied hervorzubringen, aus welchem alsdann die Be- 
wegung hervorgeht. 
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oder weniger erhitzten Körper auf einen kälteren her. Dieser 
Uebergang findet hauptsächlich bei der Berührung zwischen 
Körpern von verschiedener Temperatur statt: es muss daher 
eine derartige Berührung so viel als möglich vermieden werden. 
Sie kann ohne Zweifel vollständig nicht vermieden werden, man 
muss sie aber wenigstens derart stattfinden lassen , dass die in 
Berührung gebrachten Körper nur wenig verschiedener Tem- 
peratur sind. 

Wenn wir soeben bei unserem Beweise vorausgesetzt haben, 
dass der Wärmestoflf des Körpers^ zur Dampfbildung verwendet 
worden ist, so kann man den Dampf als bei der Temperatur des 
Körpers A selbst entstanden ansehen : somit fand die Berührung 
nur zwischen Körpern von gleicher Temperatur statt ; die darauf 
im Dampf erfolgende Temperaturänderung war durch die Aus- 
dehnung, [26] also durch eine Volumänderung hervorgebracht ; 
schliesslich fand auch die Condensation statt, ohne dass sich 
Körper von verschiedener Temperatur berührten. Sie vollzog 
sich unter Ausübung eines constanten Druckes auf den mit dem 
Körper B in Berührung stehenden Dampf, dessen Temperatur 
gleich der des Körpers war. Somit waren die Bedingungen des 
Maximums erfüllt. Thatsächlich können die Dinge nicht genau 
so verlaufen, wie wir vorausgesetzt haben. Um den Uebergang 
des Wärmestoffes von einem Körper auf den anderen zu ver- 
ursachen, muss in ersterem ein Temperaturüberschuss vorhan- 
den sein ; dieser Ueberschuss kann aber so klein sein, wie man 
will ; man kann ihn theoretisch gleich Null setzen, ohne dass 
dadurch die Betrachtungen etwas von ihrer Strenge einbüssten. 

Man kann unserer Beweisführung aber einen reelleren Ein- 
wand entgegenstellen, nämlich folgenden : 

Wenn man dem Körper A Wärmestoff" entzieht, um Dampf 
zu erhalten, und wenn alsdann der Dampf durch seine Berüh- 
rung mit dem Körper B verdichtet wird, so befindet sich das 
angewendete Wasser, welches ursprünglich bei der Temperatur 
des Körpers A angenommen wurde, am Schluss des Vorganges 
bei der Temperatur des Körpers B ; es ist abgekühlt. Will man 
eine der ersten ähnliche Operation wieder beginnen und eine 
neue Menge bewegender Kraft [26] mit demselben Apparat, 
demselben Dampf entwickeln, so muss man zuerst die Dinge iu 
ihren ursprünglichen Zustand zurückführen und dem Wasser 
den Temperaturgrad ertheilen, welchen es ursprünglich besass. 
Unzweifelhaft könnte dies durch unmittelbare Berührung mit 
dem Körper A ausgeführt werden ; dadurch aber entsteht eine 
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Berührung zwischen Körpern von verschiedener Temperatur 
und somit ein Verlust an bewegender Kraft*) : es würde unmög- 
lich werden, die umgekehrte Operation auszuführen, d. h. dem 
Körper A den zur Temperaturerhöhung der Flüssigkeit ver- 
brauchten Wärmestoff zurückzustellen. 

[27] Diese Schwierigkeit kann gehoben werden, wenn man 
den Temperaturunterschied zwischen den Körpern A und B 
unbegrenzt klein voraussetzt; die zur Wiedererwärmung der 
Flüssigkeit auf ihre erste Temperatur erforderliche Wärme wird 
dadurch gleichfalls unbegrenzt klein und kann im Yerhältniss 
zu der, welche zur Dampf bildung erforderlich ist , und welche 
stets eine endliche Grösse ist, vernachlässigt werden. 

Ist der Satz übrigens für den Fall erwiesen, dass der Tempe- 
raturunterschied zwischen den beiden Körpern unbegrenzt klein 
ist, so kann er leicht auf den allgemeinen Fall ausgedehnt wer- 
den. Denn wenn es sich um die Erzeugung von bewegender 
Kraft durch den Uebergang des Wärmestoffes vom Körper A 
auf den Körper Z handelt , wobei die Temperatur des letzteren 
von der des ersten sehr verschieden sei , so kann man sich eine 
Reihe von Körpern B, C, D etc. von zwischenliegenden Tempe- 
raturen denken, die so gewählt sind, dass die Unterschiede von 
A und 5, B und C, u. s. w. alle unbegrenzt klein sind. Die 
von A ausgegebene Wärme würde nicht nach Z gelangen, ohne 
vorher durch die Körper B^ C, D etc. gegangen zu sein und 
bei jedem Uebergange das Maximum von bewegender Kraft ent- 
wickelt zu haben. Hier würden die umgekehrten Operationen 
alle möglich sein , und die Schlussweise von S. 1 3 wird streng 
anwendbar. 

[28] Nach den bisher festgestellten Begriffen kann man sehr 
angemessen die bewegende Kraft der Wärme mit der des fallenden 

*) Diese Art Verlust tritt bei allen Dampfmaschinen ein , denn 
das zur Speisung des Kessels benutzte Wasser ist in der That stets 
kälter, als das Wasser darin, und somit findet eine ungenutzte Wieder- 
herstellung des Gleichgewichts des Wärmestoffes statt. Man kann 
sich leicht a posteriori davon überzeugen, dass dieser Ausgleich 
einen Verlust an bewegender Kraft bedingt, wenn man sich tiberlegt, 
dass es möglich gewesen wäre , das Speisewasser vorher zu er- 
wärmen, indem man es als Kühlwasser in einer kleinen Neben- 
maschine verwerthet , in der man Dampf aus dem grossen Kessel be- 
nutzen würde und in der die Condensation bei einer Temperatur 
zwischen der des Dampfkessels und des Hauptcondensators statt- 
fände. Die von dieser kleinen Maschine gelieferte Kraft würde keinen 
Aufwand von Wärme kosten , weil alle , welche gebraucht worden 
wäre, mit dem Condensationswasser in den Kessel zurückgekehrt wäc^. 

Ostwald's Klassiker. 37. 
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Wassers vergleichen : beide haben ein Maximum , welches 
man nicht überschreiten kann , welches auch einerseits die Ma- 
schine sei, welche die Wirkung des Wassers empfängt, und 
welches andererseits der Stoff sei , welcher die Wirkung der 
Wärme empfängt. Die bewegende Kraft des fallenden Wassers 
hängt von seiner Höhe und der Menge der Flüssigkeit ab ; die 
bewegende Kraft der Wärme hängt gleichfalls von der Menge 
des angewendeten Wärmestoffes ab , und dem , was man seine 
Fallhöhe*) nennen könnte, und was wir in der That so nennen 
wollen , nämlich dem Temperaturunterschied der Körper, zwi- 
schen denen der Austausch des Wärmestoffes stattfindet. Beim 
Fall des Wassers ist die bewegende Kraft in aller Strenge dem 
Höhenunterschied zwischen dem oberen und unteren Becken 
proportional. Bei dem Fall der Wärme nimmt zweifellos die 
bewegende Kraft mit dem Temperaturunterschiede zwischen 
dem warmen und dem kalten Körper zu ; wir [29] wissen aber 
nicht, ob sie diesem Unterschiede proportional ist. Wir wissen 
beispielsweise nicht, ob der Fall des Wärmestoffes von 100° auf 
80° mehr oder weniger bewegende Kraft liefert, als der Fall 
desselben Wärmestoffes von 50° auf 0°. Es ist dies eine Frage, 
welche wir später zu untersuchen vorhaben. 

Wir werden hier einen zweiten Beweis des auf S. 14 aus- 
gesprochenen fundamentalen Satzes geben und diesen in einer 
allgemeineren Form als bisher aussprechen. 

Wird ein Gas schnell zusammengedrückt, so erhebt sich seine 
Temperatur ; sie fällt umgekehrt , wenn es schnell ausgedehnt 
wird. Es ist dies eine der best erwiesenen Erfahrungsthatsachen ; 
wir nehmen sie zur Grundlage unseres Beweises**). 



*) Der hier behandelte Gegenstand ist vollkommen neu und wir 
sind daher genöthigt, noch unbegreifliche und vielleicht nicht mit 
aller wünschenswerthen Klarheit ausgestattete Ausdrücke zu ge- 
brauchen. 

**) Die Erfahrungsthatsachen, welche am besten die Temperatur- 
änderung der Gase durch Zusammendrückung und Ausdehnung er- 
weisen, sind die folgenden : 

1. Das Fallen eines im Kecipienten einer Luftpumpe befind- 
lichen Thermometers, wenn man die Luft auspumpt. An dem Thermo- 
meter von Brequet ist diese Erniedrigung sehr merklich ; sie kann 40 
bis 50 Grad tibersteigen. Der Nebel , welcher sich bei dieser Ge- 
legenheit bildet, scheint [80] der Verdichtung des Wasserdampfes 
vermöge der Abkühlung der Luft zuzuschreiben zu sein. 

2. Die Entzündung des Zunders in den sogenannten pneumatischen 
Feuerzeugen, welche bekanntlich kleine Pumpenstiefel sind, in denen 
man die Luft einer plötzlichen Zusammenpressung unterwirft. 
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Wenn man, nachdem ein Gas durch Zusammendrückung 
seine Temperatur [30] erhöht hat , es auf [31] seine ursprüng- 
liche Temperatur zurückführen will, ohne sein Volum von neuem 
zu ändern, so muss man ihm Wärmestoff entziehen. Dieser 
Wärmestoff könnte auch in dem Maasse fortgeführt werden, wie 
die Compression vor sich geht, so dass die Temperatur des Oases 
constant bleibt. Ebenso kann man bei der Ausdehnung eines 
Gases seine Temperaturerniedrigung vermeiden, indem man ihm 
eine bestimmte Menge Wärmestoff zuführt. Wir werden den 



3. Das Fallen eines Thermometers in einem Baume, aus welchem 
man die vorher verdichtete Luft durch einen Hahn entweichen lässt. 

4. Die Ergebnisse der Versuche über die Geschwindigkeit des 
Schalls. Hr. de Laplace hat gezeigt , dass man , um diese Ergebnisse 
mit der Theorie und der Rechnung in Einklang zu bringen, die Er- 
wärmung der Luft durch eine plötzliche Verdichtung annehmen muss. 

Die einzige Thatsache , welche diesen entgegengestellt werden 
könnte , ist ein von Gay-Lussac und Welter angestellter und in den 
Annales de chimie et de physique beschriebener Versuch. Nachdem 
in einem grossen, mit verdichteter Luft angefüllten Gef äss eine kleine 
Oeffnung angebracht worden war, Hess ein Thermometer, dessen 
Kugel in den ausströmenden Luftstrahl gehalten wurde, keine merk- 
liche Erniedrigung seiner Temperatur erkennen. 

Man kann diese Thatsache auf zweierlei Art erklären. 1) Es ent- 
wickelt möglicherweise die Reibung der Luft gegen die Ränder 
der Oeffnung Wärme in erheblicher Menge ; 2) die zur unmittelbaren 
Berührung mit der Thermometerkugel gelangende Luft nimmt mög- 
licherweise durch den Stoss gegen diese Kugel, oder vielmehr durch 
die Wirkung der Ablenkung, zu welcher die Kugel sie zwingt, eine 
Dichte an , welche der im Recipienten vorhanden gewesenen gleich 
ist , ähnlich [31] wie das Wasser eines Stromes sich an einem festen 
Widerstände über die Oberfläche erhebt. 

Die durch Volumänderung in den Gasen hervorgebrachte Aende- 
rung der Temperatur kann wegen der vielen Folgen, die sie mit sich 
bringt, als eine der wichtigsten Thatsachen der Physik angesehen 
werden, und gleichzeitig als eine der schwierigsten, was ihre Er- 
klärung und ihre Messung durch scharfe Versuche anlangt. Unter 
mehrfachen Umständen scheint sie ganz besondere Anomalien zu 
bieten. 

Ist nicht auch der Abkühlung der Luft durch Ausdehnung die 
Kälte in den oberen Regionen der Atmosphäre zuzuschreiben? Die 
bisher zur Erklärung dieser Kälte gegebenen Gründe sind völlig un- 
zureichend : man hat gesagt, dass die Luft in den oberen Regionen, 
indem sie wenig von der Erde reflectirte Wärme erhält , und selbst 
in den Himmelsraum ausstrahlt , Wärmestoff verlieren müsse , und 
dass dies die Ursache ihrer Abkühlung sei ; diese Erklärung wird 
aber hinfällig , wenn man bemerkt , dass bei gleicher Höhe die Kälte 
ebenso stark oder stärker auf Hochebenen herrscht , wie auf dem 
Gipfel der Berge, oder in den Theilen der Atmosphäre, die vom Erd- 
boden ganz entfernt sind. 
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[32] bei solchen Gelegenheiten , wo er keinerlei Temper&tnr- 
ändeiangen hervorbringt, verbrauchten Wärmeatoff als Wänne- 
Btoff der Volnmftndening bezeichnen. Diese Bezeichnung soll 
nicht besagen, dasB der Wärmestoff dem Volam gehOrt, denn er 
gehört dem Volnm ebenso wenig , wie dem Druck nnd kCnnte 
ebenso gut Wärmestoff der Drucklndernng genannt werden. 
Wir wissen nicht , welchen Gesetzen er bezüglich der Volnm- 
änderungen folgt; es ist möglich, dass seine Menge mit der 
Natur des Gases, seiner Dichtigkeit, seiner Temperatur sich 
ändert. Die Erfahrung hat nns noch nichts Hber diesen Gegen- 
stand gelehrt, sie hat nns nur gelehrt, dass dieser Wärmestoff 
weh in grösserer oder geringerer Menge durch die Compression 
der elastischen Flüssigkeiten entwickelt. 

Nachdem diese vorlftnfigen Pnnkte festgestellt worden sind, 
denken wir uns eine elastische Flflssigkeit, z. B. atmosphärische 
Luft in einem cylindriscben Geßtss 
abcd, Fig. 1, mit einer beweglichen 
Scheidewand oder einem Kolben cd 
enthalten; wir denken uns femer 
zwei Körper A und B, von denen 
jeder bei einer constanten Tempe- 
ratur erbalten wird, wobei die von Ä 
höher sei, als die von B\ wir stellen 
uns nnn die nachstehend beschrie- 
bene Reihe von OperaÜonen vor'). 

1. Berührung des Körpers A mit 
der im Räume abcd enthaltenen 
Luft, oder mit der Wandung dieses 
[33] Raumes, von welcher wir an- 
nehmen , daas sie die Wärme leicht 
durchlässt. Die Luft befindet sich 

rmöge dieser Berührung bei der 
Temperatur des Körpers A\ cd sei 
die augenblickliche Stellung des 
Kolbens. 

2. Der Kolben erhebt sich stetig 
nndnimmtdie Stellung e/ ein. Zwi- 
schen dem Körper A und der Luft 

bleibt fortwährend Berührung besteben, wodurch die Luft wäh- 
rend der Ausdehnung bei constanter Temperatur erhalten wird. 
Der Körper A liefert den iiötbigon Wärmeatoff, um die Tempe- 
ratur eonstant zu halten. 




Fig. 1. 
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3. Der Körper A wird entfernt und die Luft befindet sich 
nicht mehr in Berührung mit einem Körper, welcher ihr Wärme- 
stoff liefern kann ; der Kolben setzt indessen seine Bewegung 
fort und geht aus der Stellung ef'm die Stellung gh. Die Luft 
wird verdünnt, ohne Wärmestoff aufzunehmen, und ihre Tempe- 
ratur sinkt. Wir nehmen an, dass sie bis zu der des Körpers B 
sinkt ; in diesem Augenblick bleibt der Kolben stehen und be- 
findet sich in gh. 

4. Die Luft wird nun in Berührung mit dem Körper B ge- 
setzt; sie wird durch Senkung des Kolbens weiter comprimirt, 
indem man ihn aus der Stellung ghin die Stellung cd bringt. 
Dabei bleibt die Luft aber bei constanter Temperatur , weil sie 
den Körper B berührt, dem sie ihren Wärmestoff abgiebt. 

5. Nachdem der Körper B entfernt ist, setzt man die [34] 
Compression der Luft fort, welche in ihrem isolirten Zustande 
eine Temperaturerhöhung erfährt: die Compression wird fort- 
gesetzt , bis die Luft die Temperatur des Körpers A angenom- 
men hat. Der Kolben bewegt sich während dieser Zeit aus der 
Stellung cd in die Stellung ik {). 

6. Die Luft wird mit dem Körper A in Berührung gebracht; 
der Kolben kehrt aus der Lage ik in die Lage ef zurück ; die 
Temperatur bleibt unverändert. 

7. Die unter 3. beschriebene Periode wiederholt sich, so- 
dann die Perioden 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 u. s. w. 

Bei diesen verschiedenen Operationen erfährt der Kolben 
einen grösseren oder geringeren Druck von Seiten der im Cy- 
linder eingeschlossenen Luft; die elastische Kraft dieser Luft 
ändert sich theils infolge der Volumänderungen , theils infolge 
der Temperaturänderungen ; man muss aber darauf achten, dass 
bei gleichem Volum, d. h. bei gleicher Lage des Kolbens die 
Temperatur während der Ausdehnungsbewegung höher ist , als 
bei der Compressionsbewegung. Daher ist während der ersteren 
die elastische Kraft der Luft grösser , und somit die durch die 
Ausdehnungsbewegung hervorgebrachte bewegende Kraft be- 
trächtlicher [36] als die, welche zur Erzeugung der Compressions- 
bewegung verbraucht worden ist. Man erhält also einen Ueber- 
schuss an bewegender Kraft, welchen man zu beliebigen Zwecken 
verwerthen kann. Die Luft hat uns als Wärmemaschine gedient ; 
wir haben sie sogar auf die möglichst vortheilhafte Weise be- 
nutzt, weil keine unbenutzte Wiederherstellung des Gleich- 
gewichts des Wärmestoffes stattgefunden hat. 

Alle oben beschriebenen Vorgänge können in einem Sinne 
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ebenso wie in umgekehrter Ordnung hervorgebracht werden. 
Denken wir uns nach der sechsten Periode, d. h. nachdem der 
Kolben in die Stellung cf gelangt ist , man ihn in die Stellung 
ik zurückgehen lässt; während man gleichzeitig die Luft in Be- 
rührung mit dem Körper A erhält: der während der sechsten 
Periode von diesem gelieferte Wärmestoff kehrt zu seiner Quelle, 
d. h. zum Körper A zurück und die Sachen befinden sich in dem 
Zustande, wie am Ende der fünften Periode. Entfernt man nun 
den Körper A und bewegt man den Kolben von e/" nach cc?, 
so wird die Temperatur der Luft um eben so viele Grade sinken, 
wie sie in der fünften Periode gestiegen war, und wird gleich 
der des Körpers B werden. Man kann offenbar eine Reihe von 
Operationen erfolgen lassen, welche alle die Umkehrung der 
oben beschriebenen sind: es genügt, sich unter [36] dieselben 
Umstände zu versetzen, und für jede Periode eine Ausdehnungs- 
bewegung statt einer Compressionsbewegung auszuführen , und 
umgekehrt. 

Das Ergebniss der erstgenannten Operationen war die Er- 
zeugung einer gewissen Menge bewegender Kraft und die Ueber- 
tragung von Wärmestoff aus dem Körper A in den Körper B\ 
das Ergebniss der umgekehrten Operationen ist der Verbrauch 
»der erzeugten bewegenden Kraft und die Rückführung des 
Wärmestoffs von B nach A : so dass die beiden Arten von 
Operationen einander aufheben, einander sozusagen neutrali- 
siren. 

Die Unmöglichkeit, den Wärmestoff eine grössere Menge be- 
wegender Kraft erzeugen zu lassen , als die , welche wir durch 
die erste Reihe von Operationen erlangt haben, ist nunmehr 
leicht nachzuweisen. Der Beweis erfolgt durch eine Betrach- 
tung, die der auf S. 13 benutzten vollkommen ähnlieb ist. Die 
Betrachtung ist hier noch um einen Grad exakter > denn die 
Luft, deren wir uns zur Erzeugung von bewegender Kraft be- 
dienen , ist am Ende jedes Kreises von Operationen genau auf 
den Zustand zurückgeführt, in welchem sie ^eh ursprünglich 
befand , während für den Wasserdampf nicht ganz das Gleiche 
[37] stattfand, wie wir bemerkt haben*). 



*) Wir nehmen implicite bei unserer Beweisführung an, dass, 
wenn ein Körper beliebige Aenderangen erfahren hat und nach einer 
Anzahl von Umwandlungen in seinen ursprünglichen Zustand, be- 
züglich seiner Dichte, seiner Temperatur, seines Aggregatzustandes, 
zurückgeführt worden ist , dass der Körper alsdann wieder dieselbe 
Wärmemenge enthält, welche er ursprünglich enthielt» dass mit 
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Wir haben die atmosphärische Luft als Instrument zur Er- 
zeugung der bewegenden Kraft der Wärme gewählt, doch ist es 
einleuchtend, dass die Ueberlegungen für jeden anderen gas- 
förmigen Stoff dieselben geblieben wären , ja selbst für jeden 
anderen Körper, welcher seine Temperatur durch aufeinander 
folgende Ausdehnungen und Zusammendrückungen ändern kann, 
wodurch sämmtliche Körper der Natur, oder [38] wenigstens 
sämmtliche , welche zur Gewinnung der bewegenden Kraft der 
Wärme dienen können, einbegriffen sind. Somit sind wir zu dem 
folgenden allgemeinen Satze geführt: 

Die bewegende Kraft der Wärme ist unabhängig 
von dem Agens, welches zu ihrer Gewinnung benutzt 
wird, und ihre Menge wird einzig durch die Tempe- 
raturen der Körper bestimmt, zwischen denen in 
letzter Linie die Ueberführung des Wärmestoffes 
stattfindet. 

Es ist hierbei vorausgesetzt, dass jede der Methoden, die 
bewegende Kraft zu gewinnen, die Vollkommenheit erreicht, 
deren sie fähig ist. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn, wie oben 
erwähnt, keine anderen Temperaturänderungen in den Körpern 
stattfinden, als solche, die durch Volumände-rungen hervor- 
gerufen worden , oder, was dasselbe in anderer Ausdrucksform 
ist, wenn niemals eine Berührung zwischen Körpern von merk- 
lich verschiedener Temperatur stattfindet. 

Im üebrigen ergeben sich die verschiedenen Methoden zur 
Gewinnung der bewegenden Kraft sowohl durch die Anwendung 
verschiedener Stoffe , wie durch die Anwendung eines und des- 
selben Stoffes bei verschiedenen Zuständen, z. B. eines Gases 
bei zwei verschiedenen Dichtigkeiten. 

Dies führt uns naturgemäss zu interessanten Untersuchungen 
über die gasförmigen Flüssigkeiten [39], welche uns späterhin 
neue Ergebnisse über die bewegende Kraft der Wärme liefern 
werden, und wir werden die Hülfsmittel mittheilen, in einzelnen 



anderen Worten die während der verschiedenen Umwandlungen ab- 
sorbirten und entwickelten Wärmemengen sich vollständig compen- 
siren. Diese Thatsache ist nie in Zweifel gezogen worden; sie ist 
zunächst ohne Ueberlegung angenommen , und späterhin durch zahl- 
reiche calorimetrische Versuche bestätigt worden. Sie leugnen heisst 
die ganze Theorie der Wärme umstürzen , deren Grundlage sie ist. 
Uebrigens haben , beiläufig gesagt , die hauptsächlichen Grundlagen, 
auf denen die Theorie der Wärme beruht, eine aufmerksamere Unter- 
suchung nöthig. Mehrere Erfahr ungsthatsachen scheinen nach dem 
gegenwärtigen Zustande der Theorie fast unerklärlich zu sein 6). 
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besonderen Fällen den oben aasgesprochenen grundlegenden 
8afz zn bewahrheiten*). 

Uan wird leicht bemerken, dass unsere Beweiaffllimng ver- 
einfacht worden wäre , wenn die Temperaturen der Körper A 
nnd B als einander sehr nahe angesehen worden wftren. Da 
alsdann die Bewegungen des Eolbens während der Perioden 3 
nnd 5 seht wenig aasgedehnt gewesen wären , hätten diese 
Perioden ohne merklichen Einiluss auf die Hervorbringang der 
bewegenden Kraft unterdrückt werden können. Eine sehr kleine 
Yolumänderung genügt in der That zu einer sehr kleinen 
Temperaturändemng , nnd diese kleine Yolumänderung kann 
neben der der Perioden 4 und 6, deren Grösse unbeschränkt ist, 
vernachlässigt werden. 

Unterdrückt man die Perioden 3 und 5 in der Reihe der oben 

beschriebenen Operationen, so gebt diese in die folgenden über : 

1. Berllhrung des in ab cd (Pig. 2) enthaltenen Gases [40] 

mitdemKi}rper^,Ueber- 

gang des Eolbens aus rd 

in ef; 

2. Entfernung vom 
, Körper^, Berührnngdes 

in abef enthaltenen 
Gases mit dem Körper B, 
Rückkehr des Kolbens 
von c/nach cd; 

3. Entfernung des 
Körpers B, Bertlhrung 
des Gases mit dem Kör- 
per A, Uebergang des 
Kolbens von c d nach ef, 
d, h. Wiederholung der 
ersten Periode undao fort. 
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Die ans den Operationen 1. und 2. sich ergebende bewegende 
Kraft ist offenbar gleich dem Unterschiede zwischen der, welche 
bei der Ausdehnung des Gases , indem es sich bei der Tempe* 
ratur des Körpers A befindet, entwickelt wird, und der. 
welche zur Compreaaion des Gases verbraucht wird , während 
es sich bei der Temperatur des Körpers B befindet. 



•) Wir setzen in Folgendem voraus, dass der Leser mit ( 
letzten Fortschritten der heutigen Physik, was die gasfürmigen Stc 
und die Wärme anlangt, vertraut ist. 
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Nehmen wir an, dass die Operationen 1. und 2. mit zwei 
Gasen von chemisch verschiedener Natur , aber unter gleichem 
Druck, beispielsweise dem der Atmosphäre ausgeführt würden : 
beide Gase würden sich unter den gleichen Umständen voll- 
kommen gleich verhalten, d.h. ihre ursprünglich gleichen Aus- 
dehnungskräfte werden immer gleich bleiben, welches auch die 
Aenderungen des Volums und der Temperatur sein mögen, 
vorausgesetzt , dass diese Aenderungen beiderseits die gleichen 
sind. Dies folgt offenbar aus dem Gesetz [41] von Mariotte und 
dem von Hrn. Gay-Lussac nnö. Dalton, welche allen elastischen 
Flüssigkeiten gemein sind, und vermöge deren bei allen zwischen 
dem Volum, der Expansivkraft und der Temperatur die gleichen 
Beziehungen bestehen. 

Da zwei verschiedene Gase von gleicher Temperatur und 
gleichem Druck sich unter gleichen Umständen übereinstimmend 
verhalten müssen, wenn man sie die oben beschriebenen Opera- 
tionen durchmachen lässt, so müssen sie auch gleiche Mengen 
bewegender Kraft entstehen lassen. Dieses aber setzt nach dem 
von uns festgestellten grundlegenden Satze den Gebrauch 
gleicher Mengen von Wärmestoff voraus , d. h. es setzt voraus, 
dass die Menge des von A nach B gehenden Wärmestoffes die 
gleiche ist , ob man mit dem ersten Gase arbeitet oder mit dem 
anderen. 

Die Menge des Wärmestoffes, welche vom Körper A auf den 
Körper B tibergeht, ist offenbar dieselbe, welche von dem Gas 
bei seiner Volumvergrösserung aufgenommen wird , oder welche 
es später durch die Compression ausgiebt. Wir werden somit 
zur Aufstellung des folgenden Satzes geführt : 

Geht ein Gas ohne Temperaturänderung von 
einem bestimmten Volum und Druck auf ein anderes 
gleichfalls bestimmtes Volum und einen anderen 
Druck über, [42] so ist die Menge des aufgenommenen 
oder abgegebenen Wärmestoffes stets die gleiche, 
welches Gas auch dem Versuche unterzogen wer- 
den mag. 

Es sei z. B. ein Liter Luft bei der Temperatur von 100^ und 
unter dem Druck einer Atmosphäre gegeben : verdoppelt mau 
das Volum der Luft , und will man sie bei der Temperatur von 
100° erhalten, so muss man ihr eine bestimmte Wärmemenge 
zuführen. Nun wird diese Wärmemenge aber genau die gleiche 
sein, wenn man, statt mit Luft zu arbeiten, mit Kohlensäuregas, 
Stickstoff, Wasserstoff, Wasserdampf, Alkoholdampf arbeitet, 




26 S. Carnot. 

d. h. das Volum eines Liters dieser Gase bei 100° und dem 
atmosphärischen Druck verdoppelt. 

Eben dasselbe würde gelten, nur in umgekehrtem Sinne, 
wenn man , statt das Volum des Gases zu verdoppeln , es durch 
Zusammendrückung auf die Hälfte bringt. 

Die Wärmemenge , welche die elastischen Flüssigkeiten bei 
ihren Volumänderungen entwickeln oder verschlucken , ist nie- 
mals durch irgend einen directen Versuch gemessen worden, 
welcher jedenfalls sehr grosse Schwierigkeiten machen würde. 
Wohl aber ist eine Angabe vorhanden, welche für uns fast 
gleichwerthig ist: diese Angabe wird von der Theorie des 
Schalles geliefert, und verdient ein grosses [43] Vertrauen wegen 
der Strenge der Betrachtungen , durch welche man sie hat fest- 
stellen können. Sie besteht in folgendem : 

Die atmosphärische Luft muss sich um 1° C. erwärmen, 
wenn sie durch eine plötzliche Zusammendrückung eine Volum- 
verminderung von j\^ erfährt*). 

Da die Versuche über die Geschwindigkeit des Schalles in 
der Luft unter dem Drucke von 760 mm Quecksilber und bei 
einer Temperatur von 6" gemacht worden sind , so kann sich 
unsere Angabe nur auf diese Umstände beziehen. Der Erleichte- 
rung wegen beziehen wir sie indessen auf die wenig abweichende 
Temperatur von 0°. 

Die um j|^ zusammengepresste und dadurch um 1° er- 
wärmte Luft ist nur durch ihre Dichte von der unmittelbar auf 
1° erwärmten Luft verschieden. Wird das ursprüngliche Volum 
gleich V gesetzt , so reducirt die Zusammendrückung um j^^j^ 
dasselbe auf V — j^^ V, 

[44] Die directe Erwärmung unter constantem Druck muss 
nach der Regel von Hrn. Gay-Lussac das Volum der Luft um 
5^ des Volums bei 0° vermehren ^) : die Luft ist demnach 
einerseits auf das Volum V — j^ 7^ reducirt, andererseits auf 

^+'2'tf ^gebracht. 

Der Unterschied zwischen den Wärmemengen , welche die 
Luft in einem und dem anderen Falle enthält, ist offenbar die 
Wärme, welche zu seiner unmittelbaren Temperaturerhöhung 



*) Hr. Poisson, dem wir diese Angabe verdanken, hat gezeigt, 
dass sie recht gut mit dem Ergebniss eines Versuches der Herren 
Clement und Desormes über den Wiedereintritt der Luft in den leeren 
Baum, oder vielmehr in etwas verdünnte Luft übereinstimmt. Sie 
stimmt auch einigermaassen mit einem gewissen, von Gay-Lussac und 
Welter (vgl. die Anmerkung S. 35), gefand enen Resultat. 
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um 1*^ erforderiieh et; äomit ist die WärmemeBge , wdche die 
Luft bdm Uebei^am^ toid Yolum V — j|^ V auf das Yolniii 
V ->r xir ^▼CKcWocken nHrde ^ der ^eieb^ welche in ihrer 
Temperaturerhdhiuig im 1^ erforderiieh ist. 

SteUen wir uns jetzt Tor^ dass wir die Luft, statt sie bei der 
Erwärmung um 1^ seh frei ansdebneii zu Ussen , in eine starre 
Hülle einsehfiesseUr und sie in diesem Zustande die Temperatur 
Yoo 1*^ annehmen lassen. Die so um 1^ erwiimte Luft ist Ton 
der um y]-^ rerdiehteten nnr um ihr um y|^ grosseres Vc^nm 
yerschieden. Somit ist die Wärmemenge, welche das Gas durch 
eine YolumTerminderung ron yf^ al^ebt^ gleich der^ welche 
sie zur Erwärmung um 1^ C. bei constantem Yolum Terbrauchen 
würde. Da die Differenzen zwischen den Yolomen 45' 
V — j-j-^ F^und V, sowie zwischen V und V -\- ^J^ V relatir 
zu den Yolumen selbst klein sind , darf man die Wärmemengen> 
welche Ton der Luft beim Febergang Ton dem ersten dieser 
Yolume zum zweiten, sowie vom ersten zum dritten aufgenommen 
werden ^ als nahezu den Yolnmänderungen selbst proportional 
betrachten ; es ergiebt sich daher die folgende Beziehung : 

Die Wärmemenge 7 welche zur Erwärmung der Luft um 1^^ 
bei constantem Druck erforderlich ist, steht zu der^ welche zur 
Erwärmung derselben Luft um 1^ bei constantem Yolum er- 
forderlieh ist, im Yerhältniss der Zahlen 

oder, wenn man beiderseits mit 116 X 267 multiplicirt^ im Yer- 
hältniss der Zahlen 267 + 116 zu 267. 

Dies ist somit das Yerhältniss^ welches zwischen der Oapa- 
cität der Luft für Wärme bei constantem Druck , und seiner 
Capacität bei constantem Yolum besteht. Setzt man die erste 
dieser Capacitäten gleich Eins, so wird die andere gleich der 

Zahl ^^—^ oder nahezu gleich 0.700 ; der Unterschied 1 — 0.700, 

oder 0.300 stellt offenbar die Menge der Wärme dar , welche 
zur Hervorbringung der [46] Yolumvermehrung der Luft er- 
forderlich ist, wenn sie um 1° bei constantem Druck erwärmt 
wird. 

Nach dem Gesetz von Hrn. Gay-Lussac und Dalton würde 
diese Yolumvermehrung die gleiche für alle anderen Gase sein ; 
nach dem auf S. 25 bewiesenen Satze ist die durch gleiche 
Volumvergrösserungen verschluckte Wärme die gleiche für alle 
elastischen Flüssigkeiten : wir werden somit zu folgendem Satze 
geführt. 
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Der Unterschied zwischen der specifi sehen Wärme 
bei constantemDruck nnd der specifischen Wärme bei 
constantem Volum ist dieselbe für alle Gase. 

Es ist hierbei zu bemerken , dass alle Gase unter gleichem 
Druck , beispielsweise dem der Atmosphäre vorausgesetzt sind, 
und dass im Uebrigen ihre specifischen Wärmen mit Bezug auf 
das Volum gemessen sind. 

Es ist nunmehr nichts leichter , als eine Tabelle der speci- 
fischen Wärmen der Gase bei constantem Volum zu entwerfen, 
soweit wir von ihrer specifischen Wärme bei constantem Druck 
Kenntniss haben. Wir theilen hier diese Tabelle mit, deren erste 
Spalte das Ergebniss der Versuche von Hrrn. Delaroche und 
Berard über die specifische Wärme der Gase bei [47] dem Druck 
der Atmosphäre enthält, und deren zweite Spalte aus den Zahlen 
der ersten, vermindert um 0.300 gebildet wird. 

Tabelle der specifischen Wärme der Gase. 



Name des Gases 


Spec. Wärme 

bei const. 

Druck 


Spec. Wärme 

bei const. 

Volum 


Atmosphärische Luft 

Wasserstoffgas 

Kohlensäure 


1.000 
0.903 
1.258 


0.700 
0.603 
0.958 


Sauerstoff 


0.976 


0.676 


Stickstoff 


1.000 


0.700 


Stickstoffoxydul 
Oelbildendes Gas 


1.350 
1.553 


1.050 
1.253 


Kohlenoxyd 


1.034 


0.734 



Die Zahlen der ersten und zweiten Spalte sind hier auf die- 
selbe Einheit, die specifische Wärme der Luft unter constantem 
Druck bezogen 8). 

48] Da der Unterschied zwischen den Zahlen der ersten 
Spalte und den entsprechenden der zweiten constant ist, so muss 
das Verhältniss zwischen ihnen verschieden sein ; somit gilt : das 
Verhältniss zwischen der specifischen Wärme bei constantem 
Drack und der specifischen Wärme bei constantem Volum ändert 
sich, wenn man von einem Gas zum anderen übergeht. 

Wir haben gesehen, dass die Luft , wenn sie eine plötzliche 
Verdichtung um -i^\^ ihres Volums erfährt, sich um 1° erwärmt. 
Auch die anderen Gase müssen durch eine gleiche Compression 
sich erwärmen, aber nicht in gleichem Maasse: sie müssen im 



( ■ f 



Ute. 
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umgekehrten Verhältniss ihrer specifischenWärmenbei constantem 
Volum ihre Temperatur erhöhen. Denn da nach der Annahme 
die Volumverminderung stets den gleichen Werth hat, so müssen 
auch die durch diese Verminderung hervorgebrachten Wärme- 
mengen stets gleich sein, und müssen demnach Temperatur- 
erhöhungen bewirken, welche nur von der specifischen Wärme, 
welche das Gas nach seiner Zusammendrückung hat , abhängen 
und sich offenbar umgekehrt wie die specifischen Wärmen ver- 
halten. Es ist demnach leicht , eine Tabelle der Temperatur- 
erhöhungen zu entwerfen, welche die verschiedenen Gase durch 
eine Compression um j^ erfahren. Wir erhalten : [49] 



Tabelle der Temperaturerhöhungen der Gase durch 
die Wirkung der Compression. 

Temperaturerhöhung 
Name der Gase durch eine Volumver- 

minderung um TTY 

Atmosphärische Luft 1.000° 

Wasserstoffgas 1.160 

Kohlensäure 0.730 

Sauerstoff 1.035 

Stickstoff 1.000 

Stickoxydul 0.667 

Oelbildendes Gas 0.558 

Kohlenoxyd 0.955 

Eine neue Zusammondrückung um j^g- (des veränderten Vo- 
lums) würde, wie wir bald sehen werden, die Temperatur dieser 
Gase um einen Betrag erhöhen , welcher dem ersten sehr nahe 
gleich wäre ; für die dritte , vierte , zehnte ähnliche Zusammen- 
drückung würde dies aber nicht mehr gelten. Die Capacität der 
Gase für die Wärme ändert sich mit dem Volum; es ist sehr 
wahrscheinlich, dass sie sich auch mit der Temperatur ändert. 

[50] Wir wollen nunmehr aus dem S. 23 ausgesprochenen 
allgemeinen Satze ein zweites Theorem ableiten , welches eine 
Ergänzung des soeben bewiesenen ist. 

Wir denken uns, dass das im cylindrischen Raum ah cd ent- 
haltene Gas (Fig. 2) in den Raum a' h' c' d' (Fig. 3) von gleicher 
Höhe aber anderer, und zwar grösserer Grundfläche übergeführt 
würde: das Gas vermehrt sein Volum und vermindert seine 
Dichte und elastische Kraft im umgekehrten Verhältniss der 
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Der Unterschied zwischen der specifischen Wärme 
bei constantemDrnck und der specifischen Wärme bei 
constantem Volum ist dieselbe für alle Gase. 

Es ist hierbei zu bemerken , dass alle Gase unter gleichem 
Druck , beispielsweise dem der Atmosphäre vorausgesetzt sind, 
und dass im üebrigen ihre specifischen Wärmen mit Bezug auf 
das Volum gemessen sind. 

Es ist nunmehr nichts leichter , als eine Tabelle der speci- 
fischen Wärmen der Gase bei constantem Volum zu entwerfen, 
soweit wir von ihrer specifischen Wärme bei constantem Druck 
Kenntniss haben. Wir theilen hier diese Tabelle mit, deren erste 
Spalte das Ergebniss der Versuche von Hrrn. Delaroche und 
Berard über die specifische Wärme der Gase bei [47] dem Druck 
der Atmosphäre enthält^ und deren zweite Spalte aus den Zahlen 
der ersten, vermindert um 0.300 gebildet wird. 

Tabelle der specifischen Wärme der Gase. 



Name des Gases 


Spec. Wärme 

bei const. 

Druck 


Spec. Wärme 

bei const. 

Volum 


Atmosphärische Luft 

Wasserstoffgas 

Kohlensäure 


1.000 
0.903 
1.258 


0.700 
0.603 
0.958 


Sauerstoff 


0.976 


0.676 


Stickstoff 


1.000 


0.700 


Stickstoffoxydul 
Oelbildendes Gas 


1.350 
1.553 


1.050 
1.253 


Kohlenoxyd 


1.034 


0.734 



Die Zahlen der ersten und zweiten Spalte sind hier auf die- 
selbe Einheit , die specifische Wärme der Luft unter constantem 
Druck bezogen s). 

[48] Da der Unterschied zwischen den Zahlen der ersten 
Spalte und den entsprechenden der zweiten constant ist, so muss 
das Verhältniss zwischen ihnen verschieden sein ; somit gilt : das 
Verhältniss zwischen der specifischen Wärme bei constantem 
Druck und der specifischen Wärme bei constantem Volum ändert 
sich, wenn man von einem Gas zum anderen übergeht. 

Wir haben gesehen, dass die Luft , wenn sie eine plötzliche 
Verdichtung um -i^\^ ihres Volums erfährt, sich um 1° erwärmt. 
Auch die anderen Gase müssen durch eine gleiche Compression 
sich erwärmen , aber nicht in gleichem Maasse : sie müssen im 
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umgekehrten Verhältniss ihrer specifischenWärmen bei constantem 
Volum ihre Temperatur erhöhen. Denn da nach der Annahme 
die Volumverminderung stets den gleichen Werth hat, so müssen 
auch die durch diese Verminderung hervorgebrachten Wärme- 
mengen stets gleich sein, und müssen demnach Temperatur- 
erhöhungen bewirken, welche nur von der specifischen Wärme, 
welche das Gas nach seiner Zusammendrückung hat , abhängen 
und sich offenbar umgekehrt wie die specifischen Wärmen ver- 
halten. Es ist demnach leicht , eine Tabelle der Temperatur- 
erhöhungen zu entwerfen, welche die verschiedenen Gase durch 
eine Compression um j^ erfahren. Wir erhalten : [49] 



Tabelle der Temperaturerhöhungen der Gase durch 
die Wirkung der Compression. 

Temperaturerhöhung 
Name der Gase durch eine Volumver- 

minderung um T-j^ 

Atmosphärische Luft 1.000° 

Wassersto ffgas 1.160 

Kohlensäure 0.730 

Sauerstoff 1.035 

Stickstoff 1.000 

Stickoxydul 0.667 

Oelbildendes Gas 0.558 

Kohlenoxyd 0.955 

Eine neue Zusammendrückung um y\-& (^os veränderten Vo- 
lums) würde, wie wir bald sehen werden, die Temperatur dieser 
Gase um einen Betrag erhöhen , welcher dem ersten sehr nahe 
gleich wäre ; für die dritte , vierte , zehnte ähnliche Zusammen- 
drückung würde dies aber nicht mehr gelten. Die Capacität der 
Gase für die Wärme ändert sich mit dem Volum; es ist sehr 
wahrscheinlich, dass sie sich auch mit der Temperatur ändert. 

[50] Wir wollen nunmehr aus dem S. 23 ausgesprochenen 
allgemeinen Satze ein zweites Theorem ableiten , welches eine 
Ergänzung des soeben bewiesenen ist. 

Wir denken uns, dass das im cylindrischen Raum ab cd ent- 
haltene Gas (Fig. 2) in den Raum a' U c' d' (Fig. 3) von gleicher 
Höhe aber anderer, und zwar grösserer Grundfläche tibergeführt 
würde: das Gas vermehrt sein Volum und vermindert seine 
Dichte und elastische Kraft im umgekehrten Verhältniss der 
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beiden Volume ab cd und a b' c d. Was den gesammten Druck 
anlangt, welcher anf jeden Kolben cd^ c' d! ausgeübt wird, so 
wird er beiderseits derselbe sein , weil die Flächeninhalte der 
Kolben sich unmittelbar wie die Volume verhalten. 

Wir nehmen nun an, dass man an dem in d V d d enthaltenen 
Gas die auf S. 24 beschriebenen Operationen ausfuhrt , wie sie 
für das m ahcd enthaltene Gas ausgeführt worden waren, d. h. 
wir nehmen an, dass wir dem Kolben cd Bewegungen ertheilen, 
deren Weite denen des Kolbens cd gleich ist, indem man ihn 
folgeweise die Stellungen c'd , entsprechend cd und ef\ ent- 
sprechend ef ertheilt , wobei man gleichzeitig das Gas mittelst 
der Körper A und B dieselben Temperaturänderungen erleiden 
lässt, wie als es in ab cd eingeschlossen war: alsdann wird die 
ganze auf den Kolben ausgeübte Kraft in beiden Fällen stets 
[51] für entsprechende Augenblicke die gleiche sein. Dies folgt 
allein aus dem Gesetz von Mariotte*] : denn da in der That die 
Dichten beider Gase bei analogen Lagen des Kolbens stets in 
demselben Verhältniss stehen, und die Temperaturen beiderseits 
stets die gleichen sind , so bewahren die auf die beiden Kolben 
ausgeübten Gesammtdrucke stets das gleiche Verhältniss unter- 
einander. Ist dies Verhältniss in einem beliebigen Augenblick 
das der Gleichheit, so werden die Drucke stets gleich sein. 

Da weiterhin die Bewegungen der beiden [52] Kolben durch 
gleiche Strecken gehen , so wird die bewegende Kraft oflfenbar 
beiderseits die gleiche sein : woraus man nach dem Satz auf S. 2 3 
schliessen kann, dass die beiderseits gebrauchten Wärmemengen 
dieselben sind, d. h. dass in beiden Fällen vom Körper A nach 
dem Körper B die gleiche Wärmemenge übergeht. 



*) Das Gesetz von Mariotte , auf welches wir uns hier zum Be- 
hufe unseres Beweises stützen , ist eines der bestbewiesenen physi- 
kalischen Gesetze. Es hat mehreren durch die Erfahrung bestätigten 
Theorien als Grundlage gedient, wodurch umgekehrt wieder die 
Gesetze bewiesen sind, auf denen sie beruhen. Man kann weiter als 
eine werthvoUe Bestätigung der Gesetze von Mariotte, sowie von 
Hm. Gay-Lussac und Dalton für ein grosses Temperaturgebiet die 
Versuche von Dulong und Petit anführen (Ann. de phys. et de chim. 
7, 122. 1818). Auch lassen sich die neueren Versuche von Hrn. Davy 
und Faraday anführen. 

Die hier abgeleiteten Sätze werden vielleicht nicht genau sein, 
wenn man sie ausserhalb bestimmter Grenzen der Dichte oder der 
Temperatur anwendet; sie dürfen nur innerhalb des Gebietes als 
richtig angesehen werden , für welches die Gesetze von Mariotte und 
Hrn. Gay-Lussac und Dalton ihrerseits als gültig erwiesen sind. 
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Die dem Körper A entzogene nnd dem Körper B abfeggtoii » 
Wärme ist nnn nichts , als die dnrch die VerdfiiiniiBg des Gas«» 
anfgenommene und in der Folge dnrch die CompressM« ea:- 
bnndene Wärme. Wir werden somit znr Aofstellnng des fü- 
genden Satzes geführt : 

Wenn eine elastische Flflssigkeit ohne Tempe- 
rataränderung vom Volnm Z7 zu dem Volum Püber- 
geht, und eine gleiche Gewichtsmenge desselbenGases 
geht bei derselben Temperatur vom Volum C'' zu dem 
Volum V über, so sind, wenn V und V in demselben 
Verhältniss stehen, wie Z^'und V^ die in beiden Fällen 
aufgenommenen oder abgegebenen Wärmemengen 
dieselben. 

Dieser Satz kann in anderer Weise wie folgt ausgesprochen 
werden : 

Aendert ein Gas ohne Temperaturänderung sein 
Volum, so stehen die aufgenommenen oder abgege- 
benen Wärmemengen in arithmetischer Reihe, wenn 
die 53 Zu- oder Abnahmen des Volums in geometri- 
scher Reihe stehen. 

Comprimirt man ein Liter Luft , welche bei der Temperatur 
von 1 0° erhalten wird , bis auf \ Liter , so entwickelt sich eine 
gewisse Wärmemenge. Diese Menge wird stets dieselbe sein, 
wenn man weiter das Volum von \ Liter auf \ Liter, von | Liter 
auf ^ Liter und so fort reducirt. 

Wenn man . statt die Luft zusammenzudrücken , sie folge- 
weise auf 2 Liter . 4 Liter . S Liter bringt , so muss man ihr 
stets gleiche Wärmemengen zuführen, um die Temperatur auf 
gleicher Höhe zu erhalten ■*). 

Dies giebt leicht Rechenschaft von der erhöhten Temperatur, 
auf welche die Luft durch eine schnelle Zusammenpressung ge- 
langt. Es ist bekannt, dass diese Temperatur genügt, um 
Zunder zu entzünden, und sogar um die Luft leuchtend zu 
machen. Nimmt man för den Augenblick an, dass die speci- 
fische Wärme der Luft ungeachtet der Aenderungen des Volums 
und der Temperatur conj?tant sei, so wird die Temperatur in 
arithmetischer Reibe wachsen, wenn das Volum in geometrischer 
Reihe verkleinert wird. Gehen wir hiervon aus und nehmen an, 
dass ein Grad Temperaturerhöhung einer Zusammendrückung 
um ^\^ entspricht, so gelangt man leicht zu dem H^-hlusse. dass 
die auf 54" ^ ihres ursprünglichen Volums gebrachte Luft eine 
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Temperaturerhöhung von 300^ erfährt, was zur Entzündung des 
Zunders ausreicht*). 

[55] Die Temperaturerhöhung muss offenbar noch erheb- 
licher werden , wenn die CapacitÄt der Luft für die Wärme in 
dem Maasse kleiner wird, wie das Volum abnimmt: dies ist aber 
wahrscheinlich und scheint sogar aus den Versuchen von 
Hrm. Delaroche und Berard über die specifische Wärme der 
Luft bei verschiedenen Dichtigkeiten zu folgen. (Siehe die Ab- 
handlung in den Annales de chimie, 85, 72 und 224.) 

Die beiden auf S. 25 und 31 ausgesprochenen Lehrsätze 
genügen ; um die bei den Volumänderungen der elastischen 
Flüssigkeiten aufgenommenen oder abgegebenen Wärmemengen 
miteinander zu vergleichen , welches auch die Dichtigkeit und 
die chemische Natur derselben sei, vorausgesetzt, dass sie bei 
einer bestimmten unveränderlichen Temperatur genommen und 
erhalten werden, aber die Lehrsätze liefern kein Mittel, die 
Wärmemengen miteinander zu vergleichen, welche von elasti- 
schen Flüssigkeiten, welche Volumänderungen erfahren, bei ver- 
schiedenen Temperaturen entwickelt oder aufgenommen werden. 
So wissen wir nicht, welches Verhältniss zwischen der Wärme, 
welche ein Liter Luft beim Zusammendrücken auf die Hälfte des 
Volums bei 0° entwickelt und der besteht, welche dasselbe Liter 
Luft bei derselben Volumverminderung auf die Hälfte bei 
100° entwickelt. Die Kenntniss dieses Verhältnisses ist mit der 



*) Wird das Volum um t|, verkleinert, d. h. geht es auf \\^ 
seines Anfangswerthos herab, so steigt die Temperatur um 1^ 

Eine weitere Verkleinerung um y|^ bringt das Volum auf (411)^ 
und die Temperatur muss um einen weiteren Grad steigen. 

Nach X ähnlichen Volumverminderungen wird das Volum [\\IY 
und die Temperatur steigt um x Grade. 

Setzt man (|| J)* = ^ und nimmt man beiderseits die Logarithmen, 
so folgt 

X = 300^ 
ungefähr. 

Setzt man ({\IY = 4> so findet man 

a; = 80" 
woraus hervorgeht, dass die Luft sich bei der Compression auf die 
Hälfte ihres Volums sich um 80° erwärmt. 

Alles dies ist von der Annahme abhängig , dass die specifische 
Wärme der Luft sich trotz der Volumvermindorung nicht ändert ; 
wenn man aber nach den weiter unten (S. 34 und 36j dargelegten 
Gründen annimmt , dass die auf die Hälfte ihres Volums gebrachte 
Luft ihre specifische Wärme im Verhältniss 700 zu 616 vermindert, 
so muss die Zahl 80° mit Jf g multiplicirt werden, wodurch sie auf 
90° steigt. 
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der [Ö6] specifischen Wärme der Gase bei verschiedenen Tempe- 
raturen und mit einigen anderen Daten verknüpft , welche die 
Physik uns noch geliefert hat. 

Unser zweites Theorem giebt uns ein Mittel, zu erfahren, 
nach welchem Gesetz die specifische Wärme der Gase sich mit 
ihrer Dichte ändert. 

Wir nehmen an, dass die auf 8. 24 beschriebenen Opera- 
tionen , statt zwischen zwei Körpern A und B von unendlich 
wenig verschiedener Temperatur abzulaufen, zwischen zwei 
Körpern vor sich gehen , deren Temperaturen um eine endliche 
Grösse, etwa 1°, verschieden sind. Bei einem geschlossenen 
Kreise von Operationen liefert der Körper A der elastischen 
Flüssigkeit eine bestimmte Wärmemenge, welche in zwei Theile 
zerlegt werden kann : 1 . die, welche zur Constanterhaltung der 
Temperatur des Gases während der Ausdehnung erforderlich ist; 
2. die, welche zur Erwärmung des Gases von der Temperatur 
des KörjJers B auf die des Körpers A nöthig ist, wenn man es 
auf sein früheres Volum bringt und alsdann in Berührung mit 
dem Körper A setzt. Nennen wir die erste dieser Wärmemengen 
a und die zweite 6, so ist der gesammte vom Körper A gelieferte 
Wärmestoff durch a -{- b gegeben. 

Der vom Gase auf den Körper B übertragene Wärmestoff 
lässt sich gleichfalls in zwei Theile sondern : einen , b' von der 
Abkühlung des Gases durch den Körper J5, den anderen a', 
welchen das Gas durch die Wirkung [57] seiner Volumabnahme 
hergiebt. Die Summe beider Grössen ist a' -{-b' ] sie muss gleich 
a -{- b sein, weil nach einem vollständigen Kreise von Opera- 
tionen das Gas genau in seinen ursprünglichen Zustand zurück- 
geführt ist. Es hat alle Wärme abgeben müssen , welche ihm 
vorher geliefert worden war^^). Wir haben daher 

a -1- i = a' -|- 6' 
oder 

a — cd = b' — 5 . 

Nun sind nach dem Satze von S. 31 die Grössen a und d un- 
abhängig von der Dichte des Gases , falls nur seine Gewichts- 
menge dieselbe bleibt und die Volumänderungen dem ursprüng- 
lichen Volum proportional sind. Die Differenz a — a muss 
denselben Bedingungen entsprechen, und somit auch die Differenz 
V — Ä , welche ihr gleich ist. Nun ist aber V der zur Erwär- 
mung des in ab cd (Fig. 2) eingeschlossenen Gases erforderliche 
Wärmestoff, b' ist der Wärmestoff, welchen das Gas verliert, 

Ostwald*s Klassiker. 37. 3 
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wenn es, in a 3 e/ eingeschlossen, sich um einen Grad abkühlt: 
diese Grössen können als Maass der specifischen Wärmen 
gelten. Wir sind somit dahin gelangt, den folgenden Satz auszu- 
sprechen : 

Die in einem Gase durch eine Volumänderung her- 
vorgebrachte Aenderung der specifischen Wärme 
hängt ausschliesslich nur vom Yerhältnlss des ur- 
sprünglichen Volums zum geänderten ab. Das heisst, 
dass der Unterschied der specifischen Wärme [Ö8] nicht von 
der absoluten Grösse der Volume abhängt, sondern nur von ihrem 
Verhältniss. 

Dieser Satz kann auch in folgender Form ausgesprochen 
werden : 

Vermehrt ein Gas sein Volum in geometrischer 
Reihe, so wächst seine specifische Wärme in arith- 
metischer Reihe. 

Ist also a die specifische Wärme der Luft bei einer gege- 
benen Dichte , a 4- Ä ihre specifische Wärme bei einer halb so 
grossen Dichte, so wird sie für eine Dichte gleich einem Viertel 
a -f- 2 Ä , für eine Dichte gleich einem Achtel a -f- 3 A betragen 
und so fort. 

Die specifischen Wärmen sind hier auf das Gewicht bezogen. 
Sie gelten für constantes Volum; jedoch folgen sie, wie man 
sieht, denselben Gesetzen wie die specifischen Wärmen für con- 
stanten Druck. 

Und auf welche Ursache ist in der That der Unterschied 
zwischen den specifischen Wärmen bei constantem Volum und 
bei constantem Druck zurückzuführen? Auf den Wärmestoff, 
welcher im zweiten Falle zur Vermehrung des Volums erforder- 
lich ist. Nun muss nach dem Mariotte^ sehen ^^) Gesetze die 
Volumvermehrung eines Gases für eine gegebene Temperatur- 
veränderung ein bestimmter Bruchtheil des ursprünglichen Vo- 
lums sein, welcher vom Druck unabhängig ist. Nach dem auf 
S. 31 ausgesprochenen Theorem ist, wenn das Verhältniss zwi- 
schen dem ursprünglichen Volum [59] und dem veränderten 
gegeben ist , hierdurch die zur Volumvermehrimg erforderliche 
Wärme bestimmt. Sie hängt ausschliesslich von diesem Ver- 
hältniss und der Gewichtsmenge des Gases ab. Man muss daher 
schliessen : 

Der Unterschied zwischen der specifischen Wärme 
bei constantem Druck und der specifischen Wärme 
bei constantem Volum ist stets derselbe, unabhängig 
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von der Dichtigkeit des Gases, wenn die Gewichts- 
menge desselben die gleiche bleibt. 

Diese specifischen Wärmen nehmen beide zu, wenn die 
Dichtigkeit des Gases abnimmt; ihr Unterschied bleibt aber un- 
verändert*). 

[60] Da der Unterschied der beiden Wärmecapacitäten con- 
stant ist, so muss, wenn eine in arithmetischer Reihe wächst, 
die andere einer ähnlichen Reihe folgen ; unser Gesetz ist somit 
auch auf die specifischen Wärmen bei constantem Druck an- 
wendbar. 

Wir haben stillschweigend die Vermehrung der specifischen 
Wärme mit der des Volums angenommen. Diese Vermehrung 
folgt aus den Versuchen von Hrn. Delaroche und Berard, denn 
diese Physiker haben in der That 0.967 für die specifische 
Wärme der Luft unter dem Drucke von 1 m Quecksilber ge- 
funden (vgl. die erwähnte Abhandlung) , indem sie als Einheit 
die specifische Wärme des gleichen Gewichtes Luft unter dem 
Druck von 0.760 m angenommen haben. 

Nach dem Gesetz, welchem die specifischen Wärmen bezüg- 
lich des Druckes folgen , reicht es aus [61] , wenn sie für zwei 
bestimmte Fälle gemessen sind, um sie für alle möglichen Fälle 
zu berechnen : auf diese Weise ist auf Grundlage des oben er- 
wähnten Ergebnisses des Experiments von Hrn. Delaroche und 



*) Hr. Gay-Lussac und Weiter haben durch unmittelbare Ver- 
suche (erwähnt in der M^canique Celeste und in den Annales de 
physique et de chimie, juilletl822, S.267) gefunden, dass das Verhält- 
niss zwischen der specifischen Wärme bei constantem Druck und der 
specifischen Wärme bei constantem Volum sehr wenig sich mit der 
Dichte des Gases ändert. Nach dem oben Dargelegten muss der 
Unterschied constant bleiben, und nicht das Verhältniss. Da übrigens 
die specifische Wärme der Gase für ein gegebenes Gewicht nur sehr 
wenig sich mit der Dichte ändert, so ist es einleuchtend, dass das 
Verhältniss seinerseits nur kleine Aenderungen erfährt. 

Das Verhältniss zwischen der specifischen Wärme der atmo- 
sphärischen Luft bei constantem Druck und constantem Volum ist 
nach Gay-Lmsac und Welter 1 • 3748, welche Zahl sehr nahe constant 
für alle Drucke [601 und selbst für alle Temperaturen gefunden wurde. 

1287 4- Hß 

Durch andere Betrachtungen sind wir zu der Zahl — i^ — = 1 • 44 

gelangt, welche um ^ davon verschieden ist, und wir haben uns dieser 
Zahl bedient, um eine Tabelle der specifischen Wärmen bei con- 
stantem Volum zu entwerfen: man darf daher diese Tabelle nicht als 
sehr genau ansehen, und ebensowenig die Tabelle auf S. 36. Diese 
Tabellen sind wesentlich dazu bestimmt , die Gesetze anschaulich zu 
machen, denen die luftförraigen Flüssigkeiten folgen. 

3* 
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Berard die nachstehende Tabelle der specifischen Wärme der 
Luft unter verschiedenen Drucken berechnet worden. 



Spec. Wärme, Spec. Wärme, 
Druck in die der Luft unter Drack in die der Luft unter 
Atmosphären Atmosphären- Atmosphären Atmosphären- 
druck = 1 gesetzt druck = 1 gesetzt 

y^Y 1.840 1 1.000 

^i^ 1.756 2 0.916 

^^ 1.672 4 0.832 

tI^ 1.588 8 0.748 

^ 1.504 16 0.664 

^^ 1.420 32 0.580 

-^ 1.336 64 0.496 

\ 1.256 128 0.412 

\ 1.165 256 0.328 

i 1.084 512 0.244 

1 1.000 1024 0.160 

[62] Die erste Spalte ist, wie man sieht, eine geometrische 
Reihe, und die zweite eine arithmetische Reihe. 

Wir haben die Tabelle bis auf extreme Verdichtungen und 
Verdünnungen ausgedehnt. Es ist anzunehmen , dass die Luft, 
bevor sie eine Dichte annähme , die um das 1024 fache ihre ge- 
wöhnliche übertrifft, d. h. bevor sie dichter würde, als das 
Wasser, sich vorher verflüssigen würde. Die specifischen Wärmen 
würden Null, und selbst negativ werden, wenn man die Tabelle 
über das letzte Glied hinaus verlängert. Wir glauben übrigens, 
dass die Zahlen der zweiten Spalte in zu schneller Progression 
abnehmen. Die Versuche, welche unserer Rechnung zu Grunde 
gelegt sind , erstrecken sich über ein zu enges Gebiet, als dass 
man eine grosse Genauigkeit der erhaltenen Zahlen, insbesondere 
bei den extremen Werthen, erwarten dürfte. 

Da wir nunmehr einerseits das Gesetz kennen, nach wel- 
chem sich die Wärme bei der Compression entwickelt, und 
andererseits das, nach welchem die specifische Wärme sich mit 
dem Volum ändert, wird es uns leicht sein, die Temperatur- 
erhöhungen eines Gases zu berechnen, welches man zusammen- 
drückt , ohne dass es Wärmestoff verlieren kann. Man kann 
nämlich die Wirkung der Compression in zwei aufeinander 
folgende Operationen zerlegt denken : [63] 1 . Compression bei 
constanter Temperatur, 2. Zuführung der entwickelten Wärme. 
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Die Temperatur steigt infolge der zweiten Openiunt iixr. imv- 
gekehrten Yerhlltniss der specifischen Wirme. wefieftirf -^ <t^ 
nach seiner Compression besitzt, nnd welche wir nL^meOffi ön^ 
oben bewiesenen Gesetzes berechnen können. IMe h>ei s^ü Oim^ 
pression entwickelte Wärme mnss nach dem Theoren a^xf S ^ . 
durch einen Ansdmck ron der Form # = -.4 -f- Ä 1.»^ t ts«- 
gestellt werden, wo s diese Wirme. r das Volam des Oai«^ TJ»n) 
der Compression nnd A und B willkftrliche Con$taai{ifa $^.i>t 
deren Werth Tom nrsprfinglichen Volnm des Gai^». itcr.iHm. 
Druck nnd den gewählten Einheiten abhängt. 

Die specifische Wärme, welche sich mit dem Voloi» xarcV. 
dem oben bewiesenen Gesetz ändert, moss dnrch einen Ax>^ 
druck yon der Gestalt z = A* -i- 1{ \o^ r: dargestellt weiWJr 
wo die wülkfirlichen Constanten A' und B' Ton A und B vr.v 
schieden sind. 

Die Temperatarzunahme, welche das Gas durch die Wirkuiu: 
des Druckes erfährt, ist proportional dem Verhältniss — . oder 

dem Verhältniss -77— — jz; . ' - Sie kann auch durch die* 

^ 4- ^ log r 

VerhUtniss selbst dargestellt werden ; nennt man dieses t . so 

hat man demnach f = —TT-T—mr ' - • I*>t das ursprftngliche 

-4 -f- ^ log r 

Volum des Gases ^64] gleich 1 und die ursprüngliche Tempe- 
ratur 0^, so ist gleicLzeitig t = h , log r = , woraus ^4 = 0. 
Alsdann bedeutet t nicht nur die Temperaturzunahme . sondern 
unmittelbar die Temperatur oberhalb des Nullpunktes selbst. 

Die eben gegebene Formel darf nicht als ftlr sehr grosse 
Volumänderungen der Gase gültig angesehen werden. Wir 
haben die Erhöhung der Temperatur umgekehrt proportional 
der specifischen Wärme angenommen, was implicite die Constanz 
der specifischen Wärmen bei allen Temperaturen voraussetzt. Be- 
trächtliche Volumänderungen bringen beträchtliche Temperatur- 
änderungen des Gases mit sich, und nichts beweist uns die Gon- 
stanz der specifischen Wärmen bei verschiedenen Temperaturen, 
namentlich solchen, die von einander sehr weit entfernt sind. 
Diese Constanz ist nur eine Hypothese , die für Gase nach der 
Analogie angenoiiuneu wird , nachdem sie einigermaassen für 
feste und flüssige Körper innerhalb eines bestimmten Umfanges 
der Thermometerskale bewährt worden ist, deren l' ugenauigkeit 
aber, falls man sie auf Temperaturen weit über 1 00** anwenden 
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wollte, durch die Versuche von Dulong und Petit erwiesen 
ist*). 12) 

[65] Nach einem von Hrn. Clement und Desormes [66] auf 
Grund unmittelbarer Versuche festgestellten Gesetz enthält der 
Wasserdampf in gleichem Gewicht stets dieselbe Wärmemenge, 
bei welchem Druck er auch gebildet sein mag, oder, was auf 
dasselbe herauskommt, wenn Wasserdampf ohne Wärmeverlust 
mechanisch zusammengepresst oder ausgedehnt wird, so wird 
der Dampf sich stets in gesättigtem Zustande befinden , wenn er 
sich ursprünglich in diesem Zustande befunden hatte. Der 
Wasser dampf in diesem Zustande muss demnach als ein perma- 
nentes Gas angesehen werden und allen Gesetzen desselben 
folgen. Folglich muss die Formel 

A -^ B log V 






A' + B'\ogv 



*) Ein Grund , die Constanz der specifischen Wärmen der Körper 
bei verschiedeneu [66] Temperaturen a priori anzunehmen, d. h. an- 
zunehmen, dass gleiche Wärmemengen gleiche Temperaturerhöhungen 
der Körper hervorbringen , ist nicht ersichtlich , selbst wenn dieser 
Körper weder seinen Zustand noch seine Dichte änderte, wie z. B. 
eine elastische Flüssigkeit in einer starren Hülle. Unmittelbare Ver- 
suche an festen und flüssigen Körpern hatten erwiesen, dass zwischen 
0® und 100° gleiche Wärmemengen sehr annähernd gleiche Tempe- 
raturerhöhungen hervorbringen, aber die neuesten Versuche von 
Hm. Dulong und Petit (Ann. de chim. et de phys. f^vr., mars, avr. 
1818) haben gezeigt, dass diese Beziehung bei erheblich über 100® 
gelegenen Temperaturen nicht mehr gilt, gleichgültig, ob diese 
Temperaturen mit dem Quecksilber- oder mit dem Luftthermometer 
gemessen werden. 

Die specifischen Wärmen bleiben nicht nur nicht gleich bei ver- 
schiedenen Temperaturen, sondern sie bleiben ausserdem nicht in 
demselben Verhältniss, so dass keine Thermometerscala die gleich- 
zeitige Constanz sämmtlicher specifischen Wärmen ergeben kann. 
Es wäre interessant gewesen, festzustellen, ob dieselben Unregel- 
mässigkeiten auch bei gasförmigen Stoffen bestehenbleiben, doch 
bieten hier die Versuche fast unübersteigliche Schwierigkeiten. 

Die Unregelmässigkeiten der specifischen Wärmen der festen 
Körper können nach unserer Meinung der latenten , zum Zweck einer 
beginnenden Schmelzung, einer Erweichung, welche sich bei der 
Mehrzahl [66] dieser Körper lange vor der vollständigen Schmelzung 
bemerklich macht, verbrauchten Wärme zugeschrieben werden. Man 
kann diese Vermuthung durch die folgende Bemerkung stützen : nach 
den Versuchen von Hrn. Dulong und Petit selbst ist die Zunahme der 
specifischen Wärme mit der Temperatur schneller bei festen, als bei 
flüssigen Körpern, obwohl diese eine grössere Ausdehnung zeigen. 
Die eben dargelegte Ursache der Unregelmässigkeiten würde , wenn 
sie thatsächlich besteht, bei Gasen verschwinden. 
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anf ihn gleich anwendbar sein j und sich mit der Tabelle der 
Spannungen, welche aus den unmittelbaren Versuchen des 
Hrn. Dalton folgt, im Einklang befinden. 

Man kann sich vergewissern , dass unsere Formel bei einer 
passenden Bestimmung der Constanten in sehr angenäherter 
Weise die Ergebnisse der Versuche wiedergiebt. Die [67] kleinen 
Abweichungen, welche man dabei antrifft, überschreiten nicht 
diejenigen, welche vernünftigerweise den Fehlern der Beobach- 
tung zugeschrieben werden können*). 



*) Um die willkürlichen Constanten A, B, A\ B' nach Werthen 
ans der Tabelle des Hrn. Dalton zu bestimmen, muss man mit der 
Berechnung des Volums des Dampfes nach seinem Druck und seiner 
Temperatur beginnen, was leicht mittelst der Gesetze von Mariotte 
und von Hrn. Gay-Lusaac ausführbar ist, indem die Gewichtsmenge 
des Dampfes als unveränderlich angenommen wird. 

Das Volum ist gegeben durch die Gleichung 

267 + < 

P 

wo V das Volum, t die Temperatur, p der Druck und c eine Constante 
ist, welche vom Gewicht des Dampfes und von den gewählten Ein- 
heiten abhängt. 

Folgendes ist die Tabelle der von einem Gramm Dampf bei ver- 
schiedenen Temperaturen und dementsprechend verschiedenen 
Drucken eingenommenen Volume. 

t oder Temperatur ^ ^^^ ^P^n- ^ ^^^ "" p^^' ^""^T ^'T 

in Centig?aden Kampfes m Millimetern Gramms Dampf 

® Quecksilber m Litern 

0® 5.060 185 

20« 17.32 58.2 

40« 53.00 20.4 

60« 144.6 7.96 

80« 352.1 3.47 

100« 760.0 1.70 

Die beiden ersten Spalten dieser Tabelle sind [68] dem Trait^ de 
Physique von Hrn. Biot (\, 272 und 531) entnommen. Die dritte ist 
mittelst der obigen Formel und nach dem Erfahrungsresultat be- 
rechnetworden, dass das unter Atmosphärendruck verdampfte Wasser 
einen 1700 fach grösseren Kaum einnimmt, als im flüssigen Zustande. 
Benutzt man die drei ersten Zahlen der ersten und die ent- 
sprechenden der dritten Columne, so kann man leicht die Constanten 
unserer Gleichung 

__ A -{- B log V 

'^ A' -\-B' log V 

bestimmen. Wir gehen nicht auf die Einzelheiten der erforderlichen 
Bechnungen ein ; es genügt die Angabe , dass die folgenden Werthe 
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[68] Wir kommen hier auf unseren Hauptgegenstand , sron 
dem wir uns schon zu sehr entfernt hatten, die bewegende Kraft 
der Wärme, zurück. 

Wir haben gezeigt , dass die Menge der bewegenden Kraft 
[69] , welche durch den Transport des Wärmestoffes von einem 
Körper zum anderen entwickelt wird , ausschliesslich von den 
Temperaturen dieser Körper abhängt , aber wir haben die Be- 
ziehung zwischen diesen Temperaturen und der Menge der be- 
wegenden Kraft nicht angegeben. Es erscheint zunächst ziemlich 
naturgemäss, anzunehmen , dass für gleiche Temperaturunter- 
schiede die Mengen der bewegenden Kraft gleich sind, dass 
z. B. der Uebergang einer gegebenen Menge Wärmestoff von 
einem bei 100° erhaltenen Körper A auf einen bei 50° befind- 
lichen Körper B ebensoviel bewegende Kraft entstehen lasse, 
wie der Uebergang desselben Wärmestoffs von einem auf 50° 
erhaltenen Körper B auf einen bei 0° erhsfltenen Körper C. 
Ein derartiges Gesetz wäre zweifellos sehr merkwürdig, doch 
sind genügende Gründe nicht ersichtlich , um es a priori anzu- 
nehmen. Wir wollen durch strenge Ueberlegungen seine Reali- 
tät untersuchen. Nehmen wir an, die auf 8. 24 beschriebenen 
Operationen würden folgeweise an zwei Mengen atmosphärischer 
Luft ausgeführt, welche nach Gewicht und Volum gleich sind, 
aber sich bei verschiedenen Temperaturen befinden; setzen 
wir ausserdem die Temperaturunterschiede dieser Körper A 
und B beiderseits gleich , so dass dieselben beispielsweise [70] 
in einem dieser Fälle die Temperaturen 100° und 100° — ä° 
(wo Ä° unendlich klein ist) , und im anderen die Temperaturen 
1° und 1° — Ä° haben. Die Menge der hervorgebrachten be- 
wegenden Kraft ist in jedem Falle die Differenz zwischen der, 
welche das Gas durch seine Ausdehnung liefert, und der, die es 



A = 2268 A' = 19.64 

JB = — 1000 B' = 3.30 

ziemlich gut den vorgeschriebenen Bedingungen genügen, so dass die 
Gleichung 

2268 — 1000 logt? 

■" 19-64 + 3.30 logt? 

in sehr angenäherter Weise die Beziehung darstellt, welche zwischen 
dem Volum des Dampfes und seiner Temperatur besteht. 

Man wird hier bemerken, dass die Grösse B' positiv und sehr 
klein ist, was zu Gunsten des Satzes spricht, dass die specifische 
Wärme eines elastischen Fluidums mit dem Volum wächst, aber in 
sehr langsamem Maasse. 
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für die Rüokkelir auf sein ursprüngliches Volum verbraucht. 
Diese Differenz ist hier aber , wie man sich durch eine einfache 
üeberlegnng überzeugen kann , deren Einzelheiten mitzutheilen 
wir für nnnöthig halten, in beiden Fällen die gleiche : somit ist 
auch die hervorgebrachte bewegende Kraft dieselbe. 

Vergleichen wir nun die Wärmemengen untereinander, welche 
in beiden Fällen gebraucht werden. Im ersten Falle ist die ge- 
brauchte Wärmemenge die, welche der Körper A der Luft 
liefern muss, um sie bei der Temperatur 100° während ihrer 
Ausdehnung zu erhalten; im zweiten Falle ist es die Wärme- 
menge, welche derselbe Körper ihr liefern muss, um ihre Tempe- 
ratur bei 1° während einer vollkommen ähnlichen Volumänderung 
zu erhalten. Wären diese beiden Wärmemengen einander gleich, 
so würde daraus das oben vermuthete Gesetz folgen. Nun be- 
weist aber nichts, dass dem so sei ; es wird sogar gezeigt werden, 
dass diese Wärmemengen ungleich sind. 

Die Luft, von der wir zunächst annehmen, dass sie [71] das 
Volum ab cd (Fig. 2) einnimmt, und sich bei der Temperatur 1° 
befindet, kann auf das Volum abef und die Temperatur von 
100° durch zwei verschiedene Mittel geführt werden. 

1. Man kann sie zunächst erwärmen, ohne ihr Volum zu än- 
dern , und sie sodann ausdehnen , indem man ihre Temperatur 
constant erhält. 

2. Man kann mit der Ausdehnung beginnen, indem man die 
Temperatur constant erhält, und sie erwärmen, nachdem sie das 
neue Volum angenommen hat. 

Seien a und b die Wärmemengen, welche bei der ersten der 
beiden Operationen gebraucht worden sind, und b' und a die 
nach einander gebrauchten Wärmemengen bei der zweiten ; da 
das Schlussresultat der beiden Operationen dasselbe ist ^^) y so 
müssen die beiderseits gebrauchten Wärmemengen gleich sein: 
wir haben demnach 

a + b = a +b' 
woraus 

a' — a = b — i' . 

a' ist die zur Erwärmung des Gases von 1° bis 100° erforder- 
liche Wärmemenge, wenn es den Raum a ^ ^y einnimmt. 

a ist die zur Erwärmung des Gases von 1° bis 100° erforder- 
liche Wärmemenge, wenn es den Raum ab cd einnimmt. 

Die Dichte der Luft ist im ersten [72] Falle geringer, als 
im zweiton, und nach den bereits (S. 35) erwähnten Versuchen 
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von Hrn. Delaroche und Berard muss ihre Wärmecapacität 
etwas grösser sein. 

Da also a' grösser ist als a, so muss b grösser sein als V . 
Folglich gilt, wenn wir diesen Satz verallgemeinern : 

Die von einer Volumänderung eines Gases her- 
rührende Wärm'emenge ist um so grösser, je höher die 
Temperatur ist. 

Daher ist beispielsweise mehr Wärmestoflf erforderlich , um 
die Temperatur einer gewissen Luftmenge bei 100° zu erhalten, 
während man ihr Volum verdoppelt , als die Temperatur der- 
selben Luft bei 1° zu erhalten , wenn sie genau dieselbe Aus- 
dehnung erfährt. 

Diese ungleichen Wärmemengen würden aber , wie wir ge- 
sehen haben, gleiche Mengen bewegender Kraft für gleichen 
Abfall des Wärmestoflfes bei verschiedenen Temperaturen hervor- 
bringen ; hieraus kann man den folgenden Schluss ziehen : 

Der Fall des Wärmestoffes bringt bei niedrigeren 
Graden der Temperatur mehr bewegende Kraft her- 
vor, als bei höheren Graden '4). 

So wird eine gegebene Wärmemenge mehr [73] bewegende 
Kraft entwickeln, wenn sie von einem auf 1° erhaltenen Körper 
zu einem auf 0° erhaltenen übergeht, als wenn beide Körper die 
Temperaturen 101° und 100° besessen hätten. 

Uebrigens muss der Unterschied sehr klein sein ; er wäre 
gleich Null , wenn die Capacität der Luft für Wärme bei ver- 
schiedenem Volum constant bliebe. Nach den Versuchen von 
Hm. Delaroche und Berard ändert sich diese Capacität wenig, 
selbst so wenig, dass die Unterschiede streng genommen den 
Beobachtungsfehlern oder irgend welchen unberücksichtigt ge- 
bliebenen Umständen zugeschrieben werden könnten. 

Wir sind ausser Stande, mit Hülfe der Angaben allein, welche 
wir gegenwärtig besitzen , das Gesetz zu bestimmen, nach wel- 
chem die bewegende Kraft der Wärme bei den verschiedenen 
Graden der Thermometerskale sich ändert. Dieses Gesetz ist 
mit dem der Aenderungen der specifischen Wärme der Gase bei 
verschiedenen Temperaturen verknüpft, und diese hat die Er- 
fahrung uns noch nicht mit ausreichender Genauigkeit kennen 
gelehrt *) . 



*) Nimmt man die Constanz der specifischen Wärme eines Gases 
bei constantem Volum, aber wechselnder Temperatur an, so führt uns 
die Analyse auf eine Beziehung zwischen der bewegenden Kraft und 
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74J Wir werden nun auf absolute Weise die bewegende 
Kraft der Wärme zu bestimmen suchen, und um unseren Haupt* 



dem Temperaturgrade. [74] Wir werden zeigen , auf welche Weise, 
und dies wird uns ausserdem Gelegenheit geben, zu zeigen, wie einige 
der oben ausgesprochenen Sätze in algebraischer Form auszu- 
drücken sind. 

Es sei r die Menge der bewegenden Kraft, welche durch die Aus- 
dehnung einer gegebenen Menge Luft hervorgebracht wird , indem 
sie von dem Volum eines Liters auf das Volum von v Litern bei con- 
stanter Temperatur übergeht; vermehrt sich v um die unendlich 
kleine Grösse dv, bo nimmt r um dr zu, welche Grösse nach der 
Natur der bewegenden Kraft gleich der Volumzunahme dv multipli- 
cirt mit der Expansivkraft ist, welche alsdann das elastische Fluidum 
besitzt. Ist p diese Expansivkraft, so gilt die Gleichung 

dr = pdv . (1, 

Die constante Temperatur, bei welcher die Ausdehnung erfolgt, sei t ; 
nennt man q die elastische Kraft der Luft , welche das Volum von 
einem Liter bei derselben Temperatur einnimmt, so hat man nach dem 
Mariotte'BGhen Gesetz 

V : 1 = q : p f woraus p = -^^ 

Ist nun P die elastische Kraft derselben Luft , stets bei dem 
Volum 1 , aber bei der Temperatur 0°, so hat man nach der Kegel von 
Hm. Oay-Lussac 

woraus 

q__ ^ P 276 + ^ 

p 
[76] Bezeichnen wir zur Abkürzung die Grösse ^=7: mit JV, so wird 

dielGleichung 

_-H-276 

woraus nach der Gleichung (1) sich ergiebt 

rtr = A dv . 

Integriren wir beiderseits , indem wir t als constant ansehen , so er- 
halten wir 

r= iV (^ + 276) log t? + C. 

Setzen wir r = , wenn v = l, so wird C = , und 

r^Nit^ 276) logt?. (2) 

Dies ist die bewegende Kraft, welche durch die Ausdehnung der 
Luft bei der Temperatur t vom Volum 1 auf das Volum v hervor- 
gebracht wird. 
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satz za verificiren , [75] nämlich zu beweisen , dass das zur Er- 
zeugung der bewegenden Kraft erforderliche Agens wirklich [76] 



Führt man statt bei der Temperatur t vollkommen dieselben 
Operationen bei der Temperatur t-j-dt aus, seist die entwickelte 
bewegende Kraft 

r + (fr = N(t -i-dt-^ 276) logt? . 

Wird die Gleichung (2) abgezogen, so folgt 

&r = N\ogvdt. (3) 

Ist e die Wärmemenge, welche zur Constanthaltung der Temperatur 
eines Gases bei einer Dilatation erforderlich ist, so ist, nach den 
Ueberlegungen auf S. 24, &r die durch den Fall der Wärmemenge e 
von der Temperatur t -\- dt auf t entwickelte bewegende Kraft. 
Nennen wir u die durch den Fall der Wärmeeinheit von der Tempe- 
ratur t° auf die Temperatur 0° entwickelte bewegende Kraft, so kann 
sie, da nach dem auf S. 23 aufgestellten Princip die Grösse u einzig 
[76] von t abhängt, gleich einer Function Ft gesetzt werden, woraus 
folgt u = Ft. 

Wächst t auf t-\-dt, so wächst u auf u + du, woraus 

u + du^ F(t + dt). 

Zieht man die vorige Gleichung ab, so folgt 

du = F[t + dt) -^Ft^ F't'dt. 

Dies ist offenbar die Menge bewegender Kraft, welche durch 
den Fall der Wärmeeinheit von der Temperatur t-^dt auf t hervor- 
gebracht wird. 

Wäre die Wärmemenge e statt der Einheit gewesen, so hätte die 
von ihr hervorgebrachte Kraft den Werth gehabt 

edu = eF't'dt. (4) 

Nun ist aber edu dasselbe, wie &r , denn beide sind gleich der durch 
den Fall der Wärmemenge e von der Temperatur t + dt auf t hervor- 
gebrachte Kraft ; somit ist 

edu = &r 

und wegen der Gleichungen (3), (4) 

eF't'dt=^N\ogV'dt 

oder nach Division mit F't*dt 

N 
e==-j^logü = Tlogt?, 

N 
indem wir mit T den Bruch -^^f— bezeichnen , welcher eine Function 

der Temperatur allein ist. 

Die Gleichung e= T\ogv ist der analytische Ausdruck des S. 31 
ausgesprochenen Gesetzes ; sie gilt für alle Gase , da die angewen- 
deten Gesetze allen Gasen gemeinsam sind. 
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ohne Einfluss auf die Menge dieser Kraft ist , werden wir dazu 
folgeweise verschiedene wählen, [77] atmosphärische Luft, 
Wasserdampf, Alkoholdampf. 



[Ti] Bezeichnet man mit s die Wärmemenge, welche erforderlich 
ist, um die Luft , mit welcher wir operirt haben , vom Volum 1 und 
der Temperatur 0** auf das Volum v und die Temperatur t zu bringen, 
so ist der Unterschied zwischen s und e gleich der Wärmemenge, 
welche zur Erwärmung der Luft von 0° auf f* beim Volum 1 erforder- 
lich ist Diese Grösse ist allein von t abhängig ; wir nennen sie U ; 
sie wird irgend eine Function von t sein : es ist 

« = e+ U= TXogo + U. 

Wird diese Gleichung nach t allein differenzirt, und sind T' und 
U' die Differentialcoefficienten von T und U, so folgt 

^^r\ogv+ U', ' (5) 

wo -^1 nichts als die specifische Wärme des Gases bei constantem 

Volum ist, und unsere Gleichung (5) ist der analytische Ausdruck des 
auf S. 34 ausgesprochenen Gesetzes. 

Setzt man die specifische Wärme als constant bei allen Tempe- 
raturen voraus (welche Hypothese oben, S. 38, erörtert wurde) , so ist 

d 8 
die Grösse -^ unabhängig von t ; um daher der Gleichung (5) für 

zwei verschiedene Werthe von v zu genügen, müssen 2" und U' un- 
abhängig von T sein, und wir haben T= C, gleich einer Constanten. 
Wird T und Cmit dt multiplicirt , und beiderseits das Integral ge- 
nommen, so findet man 



T = C< -f Ci ; 



N 
da aber T = -^^r-r , so folgt 



2^'.= ^ ^ 



[78] wird beiderseits mit dt multiplicirt, und integrirt, so folgt 



Ft = -^-\og{ct + (\)-^ a 



c 



2 



oder, indem man die willkürlichen Constanten ändert, und bemerkt, 
dass Ft = 0, wenn ^ = 0° ist, 



Ft = A log (l -f- y 



(6) 



Auf diese Weise wäre die Function Ft bestimmt, und man wäre somit 
in Stand gesetzt , die bewegende Kraft für jeden beliebigen Fall der 
Wärme zu bestimmen. Indessen ist der letzte Schluss an die Hypo- 
these von der Constanz der specifischen Wärme der Gase bei con- 
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[78] Nehmen wir an,%das3 zunächst atmosphärische Lnft 
benutzt werde, [79] so wird die Operation nach der auf 8. 24 
angegebenen Methode durchgeführt. "WJr machen dabei die 
folgenden Voraussetzungen. 

Die Luft befindet sich unter Atmosphärendruck ; die Tempe- 
ratur des Körpers A ist ein Tausendstel Grad oberhalb 0°, die 
des Körpers B ist 0°. Die Differenz ist, wie man sieht, sehr 
klein, was hier ein wesentlicher Umstand ist. 

Die Volumzunahme , welche der Luft bei unserer Operation 
ertheilt wird, wird j^ + ^^ des ursprünglichen Volums sein ; 
dies ist, absolut gesprochen , eine sehr kleine Zunahme , sie ist 
aber gross im Verhältniss zu dem Temperaturunterschied zwi- 
schen den Körpern A und B. 

Die durch die Gesammtheit der beiden auf S. 24 be- 
schriebenen Operationen entwickelte bewegende Kraft ist sehr 
nahe proportional der Volumzunahme und dem Unterschiede 

stantem Volum geknüpft, deren Richtigkeit die Erfahrung noch nicht 
hinlänglich bes^tigt hat. Bis auf neue Nachweise kann unsere Glei- 
chung (6) nur innerhalb eines mittleren Gebietes der Temperaturscala 
als giltig angesehen werden. 

In der Gleichung (5) stellt, wie wir bemerkt haben, das erste 
Glied die specifische Wärme des Gases bei dem Volum v dar. Da die 
Erfahrung gezeigt hat, dass diese Wärme sich trotz bedeutender 
Volumänderungen sehr wenig ändert, so muss der Coefficient T' von 
log V eine sehr kleine Grösse sein. Setzt man ihn gleich Null und 
multiplicirt man mit dt die Gleichung 

r'=:0, 

so findet man durch Integration 

T = Cj gleich einer Constanten. 
Nun ist 

F't' 
daher 

[79] woraus sich schliesslich durch eine zweite Integration ergiebt 

Ft = At-{- B. 

Da für < = auch Ft = 0, so folgt 

Ft^ At, 

d. h., dass die bewegende Kraft genau proportional dem Fall des 
Wärmestoffes wäre. Dies ist die analytische Uebersetzung des auf 
S. 40 und 41 Gesagten. 



" .^a . _<-_ff.< 
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zwischen den beiden Drucken der Luft , wenn sie sich bei den 
Temperataren 0°001 und 0° befindet. 

[80] Dieser Unterschied ist nacli der Regel von Hrn. Gay- 
Lussac gleich ^|y Tausendstel der elastischen Kraft des Gases, 
oder sehr nahe ^^r Tausendstel vom Druck einer Atmosphäre. 

Der Atmosphärendrnck hält einer Wasserhöhe von 10.40 m 
das Gleichgewicht ; -^j Tausendstel dieses Druckes sind gleich- 
werthig ^^t^Vüit ^ 10.40 m Wasserhöhe. 

Was die Yolumzunahme anlangt, so ist sie nach der Voraus- 
setzung Y^^ -f- Y^ des ursprünglichen Yolums, d. h. des Vo- 
lums, welches ein Kilogramm Luft bei 0° einnimmt, welches 
Volum sich aus dem specifischen Gewicht der Luft gleich 
0.77 cbm ergiebt; somit drückt das Product 

(rl^ + ijfr) 0.77 ^^Vtht- 10-40 

die entwickelte bewegende Kraft aus. Diese Kraft ist hier in 
Kubikmetern Wasser, erhoben auf ein Meter Höhe, ausgedrückt. 

Führt man die angedeuteten Multiplicationen aus, so ergiebt 
sich der Werth des Products gleich 0.000 000 372. 

Wir versuchen nunmehr die Wärmemenge zu ermitteln, 
welche zur Erlangung dieses Resultates erforderlich war, d. h. 
die vom Körper A auf den Körper B übergegangene Wärme- 
menge. 

Der Körper A liefert 1. die erforderliche Wärme, [81] um 
die Temperatur von 1 kg Luft von 0^ auf 0^00 1 zu erheben, 
2. die erforderliche Wärmemenge, um die Temperatur der 
Luft bei diesem Grade 0°001 zu erhalten, während sie eine Aus- 
dehnung von 

erfuhrt. 

Da die erste dieser Wärmemengen sehr klein im Verhältniss 
zur zweiten ist, vernachlässigen wir sie. Die zweite ist gemäss 
den üeberlegungen auf 8. 27 gleich der, welche zur Erwärmung 
von 1 kg Luft um einen Grad erforderlich wäre , während diese 
unter dem Druck einer Atmosphäre steht. 

Nach den Versuchen von Hrn. Delaroche und Berard über 
die specifische Wärme der Gase beträgt die der Luft ftir gleiches 
Gewicht 0.267 von der des Wassers. Nehmen wir daher als 
Wärmeeinheit die zur Erwärmung von einem Kilogramm Wasser 
um 1° erforderliche Menge, so ist die zur Erwärmung von einem 
Kilogramm Luft um 1° erforderliche Menge 0.267. Somit ist die 
von dem Körper A gelieferte Wärmemenge 0.267 Einheiten. 
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Dies ist die Wärme, welche 0.000000372 EinheitcD be- 
wegender Kraft durch den Fall von 0°001 auf 0" liefern kann. 
Fttr einen tansendmal grösseren Fall, den von 1°, wird die 
hervoi^ebrachte bewegende Eiaft [82] aehi nahe Unaendmal 
grosser, als die erste, oder 

0.000372. 
Wenn wir nun statt 0.267 Einheiten Wärme 1000 Einheiten 
nehmen , so wird die bewegende Kraft durch die Proportion 
gegeben sein 

0.267 : 0.000 372 = 1000 : x . 
woraus z = %'^= 1.395 Einheiten. 
Somit werden 1000 Einheiten Wärme, indem sie von einem anf 
1° erhaltenen Körper zu einem anderen bei 0° erhaltenen KOrper 
ttbergehen, indem sie anf Luft wirken, hervorbringen : 
1 .395 Einheiten bewegender Kraft '^j . 
Wir wollen dieses Ergebniss mit dem vergleichen, welches 
die Wirkung der Wärme anf Wasaerdampf liefert. 

Wir nehmen 1 kg flössigen Wassers in dem cylindrischen 
Raum ahcd [Fig. 4] zwischen dem Boden ah und dem Kolben 
cd enthalten an; ebenso setzen wir daa Vor- 
handensein zweier Körper A , B voraus , von 
denen jeder bei einer constanten Temperatur er- 
halten wird , wobei die von Ä nur um ein sehr 
■' ' Geringes höher ist , als die von B. Wir stellen 
uns nunmehr folgende Operationen vor: 

1 . BerOhrung des Wassers mit dem Körper A, 
üebergang des Kolbens aus der Stellung cd in 
die Stellung e/, [83] Bildung von Dampf bei der 
Temperatur des Körpers A^ bis der Raum ahef 
erfüllt ist, den wir gross genug voraussetzen, da- 
Flg. 4. "^^ ^'^^ Wasser in ihm als Dampf enthalten sein 
kann. 

2. Entfernung des Körpers A, Berührung des Dampfes mit 
dem Körper B, Verflüssigung eines Theils dieses Dampfes, Ab- 
nahme seiner elastischen Kraft , Ktlckkehr des Kolbens von ef 
nach ah , Verflflssignng des Restes des Dampfes durch vereinigte 
Wirkung des Druckes und der Berflhruug mit dem Körper B. 

3. Entfernung des Körpers B, nene BerOhrung des Wassers 
mit dem Körper A , Rückkehr des Wassers auf die Temperatur 
dieses Körpers, Wiederholnug der ersten Periode und so fort. 
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Die Menge der bewegenden Kraft ^ welche in einem voll- 
stftndigeii Kreis von Operationen entwickelt wird, wird durch 
das Prodnct des Volums des Wasserdampfes und den Unter- 
Bcbied der Spannungen gemessen , welche er bei der Berührung 
mit dem Körper und bei der mit dem Körper B besitzt. 

Was die verbrauchte Wärmemenge anlangt, d. h. die, welche 
von dem Körper A auf den Körper B übertragen wird , so ist 
es offenbar die, welche zur Bildung des Dampfes aus dem Wasser 
erforderlich war, wobei allerdings die kleine Menge vernach- 
lässigt ist, welche zur Erwärmung des flüssigen Wassers von der 
Temperatur des Körpers A auf die des Körpers B erforder- 
lich war. 

[84] Sei die Temperatur des Körpers A 100°, die des Kör- 
pers j5 99°; der Unterschied der Spannungen ist nach der Tabelle 
von Hm. Dalton 26 mm Quecksilber oder O-.SG m Wasserhöhe. 
Das vom Dampf eingenommene Volum ist 17 00 mal grösser 
als das des Wassers. Operiren wir mit einem Kilogramm, so 
sind das 1700 Liter oder 1.700 cbm. 

Somit ist der der entwickelten bewegenden Kraft gleich dem 
Prodnct 

1.700 X 0.36 = 0.611 Einheiten 

von derselben Art, welche wir vorher benutzt haben. 

Die gebrauchte Wärmemenge ist die zur Verdampfung des 
bereits auf 100° erwärmten Wassers erforderliche Menge. Diese 
Grösse ist durch die Erfahrung gegeben: man findet sie gleich 
550°, oder, genauer gesprochen, gleich 550 unserer Wärme- 
einheiten. 

Somit ergeben sich 0.611 Einheiten bewegender Kraft aus 
dem Gebrauch von 550 Wärmeeinheiten. 

Die Menge bewegender Kraft, welche sich aus 1000 Ein- 
heiten ergiebt, wird durch die Proportion gefunden 

550 : 0.611 = 100 : x , woraus x = |fj- = 1.1121«). 

Somit bringen 1000 Wärmeeinheiten, wenn sie [85] von einem 
auf 100° erhaltenen Körper auf einen anderen, auf 99° erhal- 
tenen, übergehen, bei der Wirkung auf Wasserdampf 1.112 Ein- 
heiten bewegender Kraft hervor. 

Die Zahl 1 . 1 1 2 ist um etwa ^ von der Zahl 1 . 3 9 5 verschieden , 
welche vorher für den Werth der durch die Wirkung von 
1000 Wärmeeinheiten auf Luft entwickelten bewegenden Kraft 
gefunden worden war, doch muss bemerkt werden, dass in jenem 
Falle die Temperaturen der Körper 1° und 0° waren, während 

0Btwald*8 Klassiker. 37. 4 
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sie in diesem 100^ und 99^ sind. Der Unterschied ist allerdings 
derselbe; er befindet sich aber nicht in derselben Höhe der 
thermometrischen Scala. Zum Zwecke eines genauen Vergleiches 
wäre nöthig gewesen, die vom Dampf entwickelte bewegende 
Kraft zu ermitteln, wenn er bei 1° gebildet und bei 0° verdichtet 
worden wäre , auch wäre es erforderlich gewesen , die in dem 
bei 1° gebildeten Dampf enthaltene Wärmemenge zu kennen. 

Das von Hrn. Clement und Desormes herrührende, 8. 3S 
erwähnte Gesetz giebt uns diese Grösse. Da die Bildungs wärme 
des Dampfes stets die gleiche ist , bei welcher Temperatur auch 
die Verdampfung stattfinden mag, so werden, wenn bei 100" 
zur Verdampfung des auf 100° erwärmten Wassers 550 Grad 
Wärme erforderlich waren, zur Verdampfung desselben Ge- 
wichtes Wasser bei 0° 550 +100 oder 650 erforderlich sein. 

[86] Unter Benutzung dieser Angabe und durch Schlüsse, 
die denen vollkommen ähnlich sind, welche auf das Wasser von 
100° angewendet worden sind, findet man, wie man sich leicht 
überzeugen kann, 

1.290 

für die bewegende Kraft, welche von 1000 Wärmeeinheiten bei 
der Einwirkung auf Wasserdampf zwischen l°und 0° entwickelt 
werden. 

Diese Zahl nähert sich mehr als die frühere der ersten 

1.395. 

Sie ist von dieser nur um ^ verschieden, welcher Fehler 
nicht ausserhalb der vorauszusetzenden Grenzen ist , wenn man 
die grosse Zahl von Daten verschiedener Art berücksichtigt, 
welche wir, um zu dieser Annäherung zu gelangen, zu benutzen 
gezwungen waren. Somit ist in ein^m besonderen Falle unser 
allgemeines Gesetz bestätigt*). 

Wir untersuchen einen anderen Fall, den, wo man die Wärme 
auf Alkoholdampf wirken lässt. 

Die Ueberlegungen sind hier vollkommen [87] dieselben, 
wie für den Wasserdampf, nur die Zahlenwerthe ändern sich. 

Der reine Alkohol siedet bei 78° 7 C. unter gewöhnlichem 
Druck. Ein Kilogramm absorbirt nach Hrn. Delaroche und 

*) In einer Abhandhing von Hrn. Petit (Annales de chimie et de 
physique, juillet 1818, p. 294) findet man eine Auswerthung der be- 
wegenden Kraft in Bezug auf Luft und Wasserdampf. Diese Aus- 
werthung führt dazu, dass der Luft ein grosser Vortheil zukommt ; 
doch rührt dies von einer ganz unvollkommenen Art her, die Wirkung 
der Wärme zu betrachten. 
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Birard 207 Wirmeelnheit^n, um ^j'.h hi:i i:hi:ii iIiihh-.i liiiuin 
rxtur 78^ 7 C. in Dampf zrj vf.rwsnitMtt 

Die SpaDnnng de» AlkohoPr-impl':- i.<j I" iiiiiij ilrm hii^ili^ 
pnnkte um ^ vermind'irt ^..«; .>.t lir/i J, kJ«;iii':i. uli ili.i Vlnm 
flphärendrnck (diea fol^t 'fi*:u.^*.\*'.u: a.itf. 'it.u V r.i. •. u i Iiku um 

Bin, Betancaur, öb^r W#:|r:h«: i/n /*/i:it<:ij 'I i.i ) <)«:! Air.liJli-.t Iuh 

hydraulique des Hrn. /Vo//y p l •:'> i'j: hru^lihi whil , '; 

[88] unter Anw*;n'lurijf **.': ".i Iiaf.«:/j /iii*J' i fij.iii, djir..«,, Mtim 
man mit einem Kilograrnr/j /-..k'/t.^: /.ff,r\,*:u 'Jm 'f «:ffi|H liilun n 

78°7 nnd 77^7 SLlhf-AUzl , ':i«: «rnl //.':>. «;|l<: Ki;V/<:J(fi:iii)i-, Kitilt 

0.251 Einheiten bcträ^rt 

Sie ergiebt sich aur <l':r A;jw«:/j']rinj( von 207 Wann»: 
einholten. Für loOO K:.'.!i':;?':ri jrilt di«; l'ioportion 

207 : 0.25 1 1 ';'j'j r AOrarj- :>: : ] .2.U} . 

Diese Zahl ist ^f*a- \,*',\ii'.Y alt :.: : ^ a-*:!':!!*;!- \V<;rth .ii^tli b*;i 
der Anwendung d':- V.'a-':/ /v.;w.li':ii loO'' und '*li <:ij:ab. 
Nimmt man aber an da-.-, wian Wa--,':r zwi.-j';|jf:n TS'' und 7 7'^ 
anwendet, 30 fjnd':t r/ian ünt<:r i^;nritzunjr d<:s Goäetzes von 
Hm. Clement MTi*\ l)''/..hifru:. 0.121 für d':n von i'iOO Wärme- 
einheiten herriihr'ind^rn VV'':rtli d'-r b'-w*::rfrnden Kraft. Diese 
Zahl nähert ä ich . wi<; man .:i<:ht . -«'rhr 'U:m Werth 1.2-30: sie 
weicht von ihr nrir um J,. ab. 

[89^ Wir hä!!^;n {Tfjwün.scht. weitfjr»; Beziehungen dieser Art 
herstellen zu k^;nn<;n b<:ispie].swfiinri die bewegende Kraft 

*) Ilr. Ijaltoft hat zu beohachtiMi ;rf;;:lau]>t , duis der Damj)t ver- 
schiedener Flü-hi;rkeir*'n boi jrl fliehen therinoinetrischeu Distanzen 
vom Siedepuukt gl'richf; Spanijuiiir halM-: jirdoch ist dieses (xt'Setz 
nicht strenjr richti;r, soiidr;ni nur annähemtl. Dasselbe ^rilt für das 
Gesetz der r/opoitionalirät zvvisciien den latenten Wärmen der 
Dämpfe und ihren Dichten v«fl. Au.szü>re aus einer Abhaudlunjr von 
Hrn. C. jM^pitU 'Annale.s de phys-i^jue et de chimie. 16, p. li)5 und 24. 
32:j). Derartige Fragen sind eng mit der nach der bewegenden Kraft 
des Feuer» verknüjdt. Oanz neuerdin^rs haben Hr. Dary und Fanulotj 
infolge schöner ^'ersu(:he über die Verflüssigung der Gase durcli be- 
trächtliche Drucke die Aenderungeu der Spannung dieser ver- 
flüssigten Gase bei «geringen 88] Temperaturänderungeu zu be- 
stimmen gesucht. Sie hatten die Anwendung neuer Flüssigkeiten zur 
Erzeugunj^ bewegender Kraft im Auge .vgl. Ann.de chim. et dcphys., 
janvier 1S24, p. 80;. Nach der oben dargelegten Theorie lässt sich 
voraussehen, dass die Anwendung dieser Flüssigkeiten bezüglich der 
Ersparniss an Wärme keine Vortheilo gewähren wird. Denn Vortheile 
würden nur in Bezu«? auf die niedrige Temi)eratur auftreten, bei wel- 
cher man arbeiten könnte, und in Bezug auf die Quollen, aus denen 
man aus diesem Grunde die Wärme schöpfen könnte. 
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berechnen zu können, welche durch die Wirkung der Wärme auf 
die festen Körper und die Flüssigkeiten , durch das Gefrieren 
des Wassers etc. entwickelt wird, jedoch liefert die gegenwärtige 
Physik uns nicht die erforderlichen Daten*). Das Grundgesetz, 
welches wir zu bestätigen beabsichtigen, scheint uns indessen, 
um es ausser Zweifel zu setzen, neuer Bestätigungen zu bedürfen ; 
es stützt sich auf die Theorie der Wärme, wie man sie jetzt an- 
nimmt, und wir müssen gestehen, dass diese Grundlage uns nicht 
von unerschütterlicher Festigkeit erscheint ^^). Neue Versuche 
können allein die Frage entscheiden ; inzwischen beschäftigen 
wir uns mit der Anwendung der oben dargelegten theoretischen 
Ideen, die wir als richtig ansehen wollen , zur Prüfung der ver- 
schiedenen bisher vorgeschlagenen Mittel, um die bewegende 
Kraft der Wärme zu gewinnen ^^) . 

Gelegentlich ist vorgeschlagen worden, die Kraft der Wärme 
durch die Wirkung der Wärme [90] auf feste Körper zu ent- 
wickeln. Die Anwendungsweise, welche sich dem Geiste am 
naturgemässesten darbietet, ist, einen festen Körper , beispiels- 
weise einen metallenen Stab an einem Ende unbeweglich zu be- 
festigen, und das andere Ende mit einem beweglichen Theil der 
Maschine zu verbinden; und alsdann durch abwechselndes Er- 
hitzen und Abkühlen die Länge des Stabes zu verändern und so 
beliebige Bewegungen hervorzubringen. Versuchen wir zu be- 
urtheilen , ob diese Art , die bewegende Kraft zu entwickeln, 
vortheilhaft sein kann. Wir haben gezeigt, dass das Kenn- 
zeichen des besten Gebrauches der Wärme zur Erzeugung von 
Bewegungen war, dass alle Temperaturänderungen, welche in 
den Körpern geschehen, durch Volumänderungen veranlasst 
werden. Je mehr man sich der Erfüllung dieser Bedingung 
nähert, um so besser wird die Wärme ausgenutzt. Arbeitet man 
aber in der beschriebenen Weise, so ist man weit davon entfernt, 
die Bedingung, um die es sich handelt, zu erfüllen; keine Tempe- 
raturänderung rührt hier von einer Volumänderung her , alle 
sind durch die Berührung verschieden heisser Körper mit dem 
metallenen Stab bedingt, sowohl die mit dem Körper, der dem 
Stab die Wärme liefert, wie auch mit dem, der sie ihm ent- 
ziehen soll. 

Das einzige Mittel, die vorgeschriebene Bedingung zu erfüllen, 

*) Die uns fehlen , sind die Expansivkräfte , welche die festen 
und flüssigen Körper durch Temperaturerhöhung erlangen, und die 
Wärmemengen, welche bei den Volumänderungen dieser Körper auf- 
genommen oder abgegeben werden. 
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ißt, mit dem festen Körper [91] genau so zu verfahren , wie wir 
es mit der Luft bei den auf S. 20 beschriebenen Operationen 
gemacht haben. Hierzu wäre aber erforderlich, allein durch die 
Yolnmänderungen des festen Körpers erhebliche Temperatur- 
änderungen hervorzubringen , wenigstens , wenn man einen er- 
heblichen Abfall der Wärme ausnutzen wollte: und dies scheint 
unausführbar. Mehrere Beti-achtungen führen in der That zu der 
Annahme, dass die Temperaturänderungen, welche man in festen 
oder flüssigen Körpern durch die Wirkung der Zusammen- 
pressung oder Dehnung erzielen kann, ziemlich geringfügig sind. 

1. Man beobachtet oft an Maschinen (an Dampfmaschinen 
insbesondere) feste Theile , welche sehr erhebliche Spannungen 
bald in einem Sinne, bald im anderen erfahren, und obwohl zu- 
weilen diese Spannungen so gross sind , als die Natur der an- 
gewendeten Stoffe es nur erlaubt, so sind doch die Temperatur- 
änderungen wenig merklich. 

2. Bei der Arbeit des Medaillenschlagens, bei der des Flach- 
walzens, des Drahtziehens erfahren die Metalle die grösste 
Compression, welcher man sie nur durch Anwendung der härte- 
sten und widerstandsfähigsten Werkzeuge unterziehen kann. 
Trotzdem ist die Temperaturerhöhung nicht beträchtlich ; wäre 
sie es , so würden die Stahltheile [92] , welche man zu diesen 
Operationen verwendet, bald weich werden. 

3. Man mnss bekanntlich auf die festen und flüssigen Körper 
einen sehr starken Druck ausüben, um in ihnen eine Volum- 
verminderung hervorzubringen , welche die Abkühlung bewirkt 
(z. B. eine Abkühlung von 100" auf 0°). Nun erfordert die Ab- 
kühlung ein grösseres Herunterdrücken des Wärmestoffes , als 
die blosse Volumverminderung sie erfordern würde. Wäre also 
diese Verminderung durch ein mechanisches Mittel hervor- 
gebracht worden, so könnte die entwickelte Wärme die Tempe- 
ratur des Körpers nicht sich um so viele Grade ändern lassen, 
wie es die Abkühlung thut. Sie würde also sicherlich eine sehr 
bedeutende Kraft erfordern. 

Da demnach die festen Körper nur geringer Temperatur- 
änderungen durch Aenderungen des Volums fähig sind, da ferner 
die Bedingung des besten Gebrauchs der Wärme zur Entwick- 
lung der bewegenden Kraft gerade die ist, dass jede Temperatur- 
änderung durch eine Volumänderung bedingt ist, so scheinen 
die festen Körper wenig geeignet zu sein, diese Kraft zu ge- 
winnen. 

Die flüssigen Körper sind genau in demselben [93] Falle ; 
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die gleichen Grflnde können zur Verwerfung ihrer Anwendung 
angeführt werden*). 

Wir sprechen hier nicht von den praktischen Schwierigkeiten : 
sie würden ohne Zahl sein. Die durch Ausdehnung und Com- 
pression fester oder flüssiger Körper hervorgebrachten Bewe- 
gungen können nur sehr klein sein ; um sie zu vergrössern, wäre 
man gezwungen, complicirte Einrichtungen anzuwenden; man 
müsste Materialien von grösster Stärke anwenden, um die rie- 
sigen Drucke zu übertragen, schliesslich würden die aufeinander 
folgenden Operationen im Vergleich zu den gewöhnlichen Wärme- 
maschinen nur sehr langsam ausgeführt werden können, so dass 
schliesslich grosse und kostspielige Apparate nur mittelmässige 
Wirkungen hervorbringen würden. 

Die elastischen Fluida, die Gase oder Dämpfe sind die 
wahren, für den Zweck der Entwicklung bewegender Kraft aus 
Wärme geeigneten Maschinen. Sie vereinigen alle nothwendigen 
Bedingungen, die sie zu dieser Anwendung geeignet machen. Sie 
sind leicht zusammen zu drücken , besitzen die Fähigkeit [94], 
sich fast unbegrenzt auszudehnen, Volumänderungen bringen 
bei ihnen sehr bedeutende Temperaturänderungen hervor, 
schliesslich sind sie sehr beweglich , leicht von einem Orte zum 
anderen zu befördern , wodurch es möglich ist, sie schnell die 
Wirkungen hervorbringen zu lassen, welche man von ihnen er- 
wartet. 

Man kann sich leicht eine Anzahl von Maschinen erdenken, 
welche die bewegende Kraft der Wärme mittelst elastischer 
Flüssigkeiten zu entwickeln geeignet sind; wie man sich aber 
auch einrichtet , niemals darf man folgende Grundsätze aus den 
Augen verlieren. 

1. Die Temperatur der Flüssigkeit muss zuerst auf den 
höclistmöglichen Grad gebracht werden, damit man einen grossen 
Fall des Wärmestoffes und damit eine grosse Erzeugung von be- 
wegender Kraft erlangt. 

2. Ans gleichem Griuide muss die Erkaltung so weit als 
möglich getrieben werden. 

3. Man muss so verfahren, dass der Uebergang der elasti- 
schen Flüssigkeit von der liöchsten Temperatur zur niedrigsten 
durch die Ausdehnung des Volums bedingt ist, d. h. so verfahren, 

*) Neuere Versuche von Hrn. Oersted über die Compressibilitat 
des Wassers haben gezeigt, dass bei einem Druck von 5 Atmosphären 
die Temperatur dieser Flüssigkeit keine messbare Aendermig erfahrt 
(vgl. Annales de physique et de ciiimie, fevrier 182;^, p. 192). 
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dass die Abkühlung des Gases freiwillig infolge der Ausdehnung 
geschieht. 

Die Grenzen der Temperatur, auf welche [95] man die 
Flüssigkeit zu bringen vermag, sind nur die Grenzen der durch 
Verbrennung hervorgebrachten Temperatur; es sind dies sehr 
weite Grenzen. 

Die Grenzen der Abkühlung finden sich in den Temperaturen 
der kältesten Körper, die man leicht und reichlich zur Verfügung 
hat: diese Körper sind gewöhnlich die Gewässer des Ortes, an 
dem man sich befindet. 

Was die dritte Bedingung anlangt , so bringt sie Schwierig- 
keiten in der Gewinnung der bewegenden Kraft der Wärme 
mit sich, wenn es sich darum handelt , grosse Temperaturunter- 
schiede, einen grossen Abfall der Wärme auszunutzen. Denn 
es ist alsdann nöthig, dass das Gas durch die Wirkung der Aus- 
dehnung von einer sehr hohen Temperatur auf eine sehr 
tiefe übergeht, was eine grosse Aenderung des Volums und der 
Dichte erfordert, was wiederum erfordert, dass das Gas sich an- 
fangs unter einem sehr starken Druck befindet, oder dass es 
durch die Ausdehnung ein enormes Volum annimmt, zwei Be- 
dingungen, welche beide schwierig zu erfüllen sind. Die erste 
bedingt die Anwendung sehr fester Gefässe, um das Gas bei 
hohem Druck und gleichzeitig hoher Temperatur aufzunehmen, 
die zweite verlangt Gefässe von sehr beträchtlicher Grösse. 

Es sind dies thatsächlich die wesentlichsten Hindemisse [96], 
welche sich dem widersetzen, dass man in den Dampfmaschinen 
einen grossen Theil der bewegenden Kraft der Wärme gewinnt. 
Man ist gezwungen, sich auf die Ausnutzung eines geringen 
Falles des Wärmestofl^es zu beschränken, wiewohl die Ver- 
brennung der Kohle die Mittel bietet, sich einen beträchtlichen 
zu verschaffen. 

Selten ertheilt man in den Dampfmaschinen dem elastischen 
Fluidum einen Druck über 6 Atmosphären, welcher Druck einer 
Temperatur von etwa 160°C. entspricht, und selten kann man 
die Condensation bei Temperaturen viel unterhalb 40^0. aus- 
führen; der Fall der Wärme von 160° bis 40° ist 120°, während 
man sich durch Verbrennung einen Fall von 1 000 bis 2000 Graden 
verschaffen kann. 

Um dies verständlicher zu machen , erinnern wir daran, was 
wir als den Fall des Wärmestoffes bezeichnet haben : es ist der 
Uebergang der Wärme von einem Körper A , dessen Tempe- 
ratur hoch ist, auf einen anderen Körper By wo sie niedriger ist. 
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Wir sagen, dass der Fall des Wärmestoffes 100° oder 1000° be- 
trägt, je nachdem der Temperaturunterschied zwischen den 
Körpern A und B 100° oder 1000° ist. 

In einer Dampfmaschine, welche unter dem Druck von 6 Atmo- 
sphären arbeitet, ist die Temperatur des Kessels 160°; dieser 
stellt den Körper A dar, welcher durch die Berührung mit der 
Feuerung auf [97] der constanten Temperatur von 160° er- 
halten wird und andauernd die zur Bildung des Dampfes er- 
forderliche Wärme liefert. 

Der Condensator ist der Körper J5; er wird durch einen 
Strom kalten Wassers auf der nahezu constanten Temperatur 
von 40° erhalten und nimmt fortwährend den Wärmestoff auf, 
welcher ihm vom Körper A durch den Dampf zugeführt wird. 

Der Temperaturunterschied zwischen beiden Körpern ist 
160° bis 40° oder 120°: daher sagen wir, dass der Fall des 
Wärmestoffes hier 120° beträgt. 

Da die Kohle durch ihre Verbrennung im Stande ist , eine 
Temperatur über 1000° hervorzubringen, und das kalte Wasser, 
über welches wir gewöhnlich in unserem Klima verfügen , etwa 
10° hat, so kann man sich leicht einen Fall des Wärmestoffes 
von 1000° verschaffen, von dem nur 120° bei den Dampf- 
maschinen benutzt werden. Selbst diese 120° werden nicht 
vollständig ausgenutzt. Es finden stets beträchtliche Verluste 
infolge unnützer Wiederherstellungen des Gleichgewichts des 
Wärmestoffes statt. 

Es ist nunmehr leicht zu bemerken, welches die Gründe des 
Vorzugs sind, den die sogenannten Hochdruckmaschinen vor 
denen mit niederem Druck haben : Dieser Vorzug liegt wesent- 
lich in der Möglichkeit, einen [98] grösseren Fall des Wärme- 
stoffes nutzbar zu machen. Indem der Dampf bei einem höheren 
Druck entsteht, nimmt er auch eine höhere Temperatur an, und 
da andererseits die Temperatur des Condensators wesentlich die 
gleiche bleibt, ist der Fall des Wärmestoffes offenbar beträcht- 
licher. 

Um aber mit Hochdruckmaschinen wirklich vortheilhafte 
Ergebnisse zu erlangen, muss der augewendete Fall des Wärme- 
stoffes so gut als möglich ausgenutzt werden. Es genügt nicht, 
dass der Dampf bei hoher Temperatur entsteht , es ist auch er- 
forderlich, dass er durch seine Volumvergrösserung auf eine 
hinreichend tiefe Temperatur gebracht wird . Der Charakter einer 
guten Maschine ist nicht nur der Gebrauch des Dampfes unter 
starkem Druck, sondern sein Gebrauch bei folge weise 
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sehr yeränderlichen Drucken, die von einander sehr 
verschieden sind und fortlaufend kleiner werden*). 



•) Dieses Prineip, die eigentliche Grundlage der Theorie der 
Dampfmaschinen, ist mit grosser Klarheit von Hrn. CUment in einer 
der Akademie der Wissenschaften vor einigen Jahren vorgelegten 
Arbeit entwickelt worden. Diese Arbeit ist nie veröffentlicht worden, 
jedoch verdanke ich ihre Kenntniss der Freundlichkeit des Ver- 
fassers. Das Prineip ist dort nicht nur aufgestellt , sondern auch auf 
die verschiedenen gebräuchlichen Maschinen angewendet; die be- 
wegende Kraft [99] ist dort mit Hülfe des S. 38 erwähnten Gesetzes 
berechnet und mit den Ergebnissen der Erfahrung verglichen 
worden. 

Das Prineip , von dem hier die Rede ist, ist dermaassen wenig 
bekannt, oder wenig geschätzt, dass neuerdings Hr. Perkins, ein be- 
rühmter Mechaniker in London, eine Maschine construirt hat, wo der 
unter dem bis dahin ungebräuchlichen Druck von 35 Atmosphären 
gebildete Dampf fast gar keine Ausdehnung erfährt, wovon man sich 
durch die oberflächlichste Kenntniss der Maschine überzeugen kann. 
Sie besteht aus einem einzigen Cylinder von sehr kleinen Dimensionen, 
welcher sich bei jedem Stoss vollkommen mit dem unter 35 Atmo- 
sphären Druck gebildeten Dampfe anfüllt. Der Dampf bringt keinerlei 
Wirkung durch die Vergrösserung seines Volums hervor , weil man 
ihm keinen Raum bietet, in welchen er sich ausdehnen könnte ; man 
condensirt ihn alsbald nach seinem Austritt aus dem kleinen Cylinder. 
Er arbeitet also nur unter einem Drucke von 35 Atmosphären und 
nicht, wie die zweckmässige Anwendung es fordert, unter stufen- 
weise abnehmendem Druck. Auch scheint die Maschine von Hrn. 
Perkins die Hoffnungen nicht zu erfüllen, welche sie ursprünglich er- 
regt hatte. Man hat behauptet , dass die Ersparniss an Kohle durch 
diese Maschine -^ den guten Maschinen von Watt gegenüber betrage, 
und dass sie noch andere Vortheile habe (vgl. Ann. de physique et 
de chimie, avril 1823, p. 429). Diese Behauptungen sind nicht be- 
stätigt worden. Nichtsdestoweniger ist die Maschine von Hrn. Perkins 
eine werthvolle Erfindung , da sie die Möglichkeit gezeigt hat , den 
Dampf unter weit grösseren Drucken zu verwenden, als man es bis 
dahin [1001 gethan hatte, und weil sie unter geschickten Abänderungen 
zu thatsächlich nützlichen Ergebnissen führen kann. 

Watt , dem man fast alle grossen Verbesserungen der Dampf- 
maschine verdankt , und der die Maschinen zu einem solchen Grade 
der Vollendung gebracht hat, dass es heutzutage schwer hält, sie zu 
tibertreffen, Watt ist auch der erste , welcher den Dampf unter fort- 
während abnehmendem Druck benutzt hat. In vielen Fällen hat er 
den Eintritt des Dampfes in den Cylinder bei der Hälfte, dem Drittel, 
dem Viertel der Bewegung des Kolbens unterbrochen, und diese 
vollendete sich dann unter einem schwächeren und schwächeren 
Druck. Die ersten nach diesem Prineip arbeitenden Maschinen da- 
tiren vom Jahre 1778. Watt war schon 1769 auf diese Idee gelangt 
und hatte 1782 ein Patent auf die Sache genommen. 

Nachstehend ist eine Tabelle mitgetheilt, welche dem Patent von 
Watt angefügt ist. Er hat vorausgesetzt , dass der Dampf während 
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[99] Um gewissermaassen a posteriori [100] den Vortheil der 
Maschinen mit hohem Druck nachzuweisen, denken 
wir uns den Dampf unter Atmosphärendruck ge- 
bildet und in den cylindrischen Raum ah cd (Fig. 5) 
unter den Kolben cd gebracht, welcher zuerst den 
Boden a h bertlhrt hat : nachdem der Dampf den 
' Kolben von ah nach cd bewegt hat, setzt er weiter- 
hin seine Wirkungen in irgend einer Weise fort, 
mit der wir uns nicht weiter beschäftigen. 

Wir denken uns, dass wir den nach cd ge- 
n langten Kolben zwingen, nach ef zu gehen, ohne 
dass wir dem Dampf gestatten , zu entweichen, 
noch einen Theil [101] seines Wärmestoffes zu 
verlieren. Er wird in [102] den Raum ahef ge- 
presst, und nimmt sowohl an Dichte, wie an ela- 
stischer Kraft und Temperatur zu. 
[103] Wäre der Dampf, statt sich unter Atmosphärendruck 
zu bilden , in dem Zustand entstanden , in welchem er sich in 



Fig. 5. 



des ersten Viertels der Bewegung des Kolbens in den Cylinder ein- 
geführt wird, und hat, [101] indem er die Bewegung in zwanzig Theile 
zerlegt hat, den mittleren Druck berechnet. 

druck = 1 gesetzt 
0.051 



0.10 
0.15 
0.20 
Viertel 0.25 
0.301 
0.35 
0.40 
0.45 
Hälfte 0.50 
0.55 
0.60 
0.65 
0.70 
0.75 
0.80 
0.85 
0.90 
0.95 
Boden des Cyl. lOOj 

Mittlerer Druck — ^- — 



Der Dampf tritt frei 
aus dem Kessel 



./■ 



Der Dampf ist abge- 
sperrt, die Kolben- 
bewegung erfolgt 
durch Expansion 



= 0.579 



Ganzer Druck 
1 
1 

0.830 
0.714 
0.625 
555 

0^500 Hälfte des An- 
0.454 fangsdruckes 
0.417 
0.385 
0.375 

0.333 Drittel 
0.312 
0.294 
0.277 
0.262 
0.250 Viertel 

Summa 11.583" W). 
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ahef zusammengepresst befindet und hätte er, nachdem er 
durch seinen Eintritt in den CyÜnder den Kolben von a b nach 
ef geschoben hatte, ihn durch seine blosse Expansion noch von 
dem Volum ^y nach cd bewegt, und die bewegende Kraft wäre 
bedeutender gewesen, als im ersten Falle. Denn die Bewegung 
des Kolbens hätte, obwohl durch den gleichen Raum, doch unter 
der Wirkung eines grösseren, wenn auch veränderlichen und 
stetig abnehmenden Druckes stattgefunden. 

Der Dampf hätte aber zu seiner Bildung fast nur die gleiche 
Menge Wärmestoff nöthig gehabt, nur wäre dieser Wärmestoff 
bei einer höheren Temperatur aufgenommen worden. 

Nach Betrachtungen dieser Art sind die Maschinen mit zwei 
Cylindern gebaut worden , die von Hrn. Hornhlower erfunden 
und von Hrn. PFbo^ verbessert worden sind, und die bezüglich 
der Ersparniss an Brennmaterial die vortheilhaftesten zu sein 
scheinen. Sie bestehen aus einem kleinen Cylinder, welcher' 
sich bei jedem Kolbenschlage mehr oder weniger (häufig voll- 
ständig) mit Dampf füllt , und einem zweiten Cylinder, welchem 



Hierzu bemerkt er , dass der mittlere Druck mehr als die Hälfte des 
ursprünglichen Druckes ist, und dass daher durch Anwendung einer 
Dampfmenge gleich einem Viertel eine Wirkung erzielt wird, welche 
mehr als die Hälfte beträgt. 

Watt hat hierbei angenommen, dass der Dampf bei seiner Aus- 
dehnung das Gesetz von Mariotte befolge ; dies kann nicht als richtig 
angesehen werden, da einerseits das elastische Fluidum bei seiner 
Ausdehnung eine Temperaturerniedrigung erfährt, andererseits nichts 
beweist , dass sich nicht ein Theil dieses Fluidums durch die Ex- 
pansion condensirt. Ebenso hätte Watt auf die zum Austreiben des 
Dampfes erforderliche Kraft Rücksicht nehmen müssen, da dieser 
nach der Condensation in um so grösserer Menge nachbleibt, je 
weiter die Expansion getrieben worden war. Der Doctor Rohinson 
hatte der Arbeit von Watt eine einfache Formel , die Wirkung der 
Expansion auf den Dampf zu berechnen , hinzugefügt , doch krankt 
diese gleichfalls an den oben erwähnten Fehlern. Doch ist sie 
immerhin den Maschinenbauern nützlich, da sie ihnen eine für die 
Praxis einigermaassen zureichende Annäherung giebt. Wir haben es 
für nützlich gehalten, an diese Thatsachen zu erinnern, weil sie, 
namentlich in Frankreich, wenig bekannt sind. Man construirt hier 
Maschinen nach den Modellen der Erfinder, kümmert sich aber sehr 
wenig um die Motive, welche diese von vornherein geleitet haben. 
Das Vergessen dieser Motive führt oft zu groben Fehlern. Ursprüng- 
lich gut erdachte Maschinen sind unter den Händen ungeschickter 
Maschinenbauer verdorben worden, welche an ihnen Verbesserungen 
von geringer Bedeutung anbringen wollten , und dabei die wesent- 
lichsten Rücksichten vernachlässigt haben, die sie nicht zu beurtheilen 
wussten. 
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man gewöhnlich den vierfachen Inhalt des ersten giebt, und 
welcher nur [104] solchen Dampf empfängt, welcher bereits im 
ersten Cylinder gewirkt hat. Somit hat der Dampf am Schluss 
seiner Wirkung mindestens das vierfache Volum. Aus dem 
zweiten Cylinder tritt er unmittelbar in den Condensator , doch 
begreift man , dass er in einen dritten Cylinder geführt werden 
könnte, welcher viermal so gross ist, wie der zweite, und in 
welchem sein Volum auf das 16 fache steigen würde. Das 
wesentlichste Hinderniss, welches sich der Anwendung eines 
derartigen dritten Cylinders entgegenstellt, sind der grosse Raum- 
inhalt, welchen man ihm geben müsste, und die grossen Dimen- 
sonen, welche die Dampföffhungen haben müssten*) . Wir [105] 
sagen nichts mehr über diesen Gegenstand, da unsere Aufgabe 
nicht ist, auf die Einzelheiten der Construction von Wärme- 
maschinen einzugehen: diese Einzelheiten würden ein eigenes 
Werk beanspruchen, welches sie besonders behandelt; ein solches 
existirt noch nicht, wenigstens in Frankreich**). 



*) Der Vortheil zweier Cylinder an Stelle eines einzigen ist 
leicht einzusehen. In einem einzigen Cylinder wäre der Impuls des 
Kolbens vom Anfang bis zum Endeseines Laufes ausserordentlich 
verschieden. Sämmtliche Theile , die die Bewegung zu übertragen 
haben, müssten von genügender Widerstandsfähigkeit sein , um den 
ersten Impuls zu ertragen, und sehr gut mit einander verbunden , um 
plötzliche Bewegungen, durch die siesehr leiden würden, zu ver- 
meiden. Namentlich würde sich auf den Balancier, die Träger, den 
Lenker, die Krummzapfen, die ersten Zahnräder, die UngleichfÖrmig- 
keit des Antriebes geltend machen und die schädlichsten Wirkungen 
erzeugen. Ausserdem müsste der Dampfcylinder gleichzeitig stark 
genug sein, um den höchsten Druck zu ertragen, und geräumig genug, 
um [106] den Dampf nach seiner Volumvermehrung zu enthalten, 
während es bei der Anwendung von zwei aufeinander folgenden Cy- 
lindem genügt , den ersten hinreichend stark bei massigem Inhalt zu 
machen, was eine leichte Sache ist, und den zweiten geräumig bei 
massiger Stärke. 

Die Zweicylindermaschinen sind, obwohl auf recht gute Prin- 
cipien begründet, doch häufig weit davon entfernt, die vortheilhaften 
Resultate zu ergeben, die man von ihnen erwarten müsste; es rührt 
dies hauptsächlich daher, dass die Abmessungen verschiedener Theile 
der Maschine schwierig zu regeln sind , und sich selten im richtigen 
gegenseitigen Verhältniss befinden. Es fehlt an guten Modellen 
zur Construction der Zweicylindermaschinen , während man vorzüg- 
liche zur Construction der Maschinen W^a^^'schen Systems besitzt. 
Daher rührt die Verschiedenheit, welche man an den Wirkungen der 
einen , und die fast vollkommene Gleichheit , welche man an den 
Wirkungen der anderen findet. 

**) In dem Werke von Hm. H4ron de Vülefosse , betitelt de la 
Richesae minSrale 3. Vol. , p. 50 u. fif. findet sich eine gute Beschreibung 
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[106] Ist die Ansdehnnng des Dampfes haoptsichlich durch die 
Dimenflioiien der Gefitese eingeschränkt, in denen er sich ans- 
dehnen 8oll, so ist der Grad der Dichte, in welchem man ihn zu 
Anfang anwenden kann, nur durch den Widerstand der Gef^sse. 
in denen er erzeugt wird. d. h. der Kessel begrenzt. Nach dieser 
Bichtung hat man noch bei Weitem nicht das beste erreicht, die 
Anordnung der gewöhnlich benutzten Kessel ist ganz verwerf- 
lieh, und obwohl der Dampf in ihnen selten über 4 bis G Atmo- 
sphären Druck gebracht wird . platzen sie häutig und haben zu 
schweren ünföUen Ursache gegeben. Es wäre unzweifelhaft 
sehr möglich^ solche Unfälle zu vermeiden, und trotzdem den 
Dampf auf weit höhere Spannung zu bringen , als man es ge- 
wöhnlich thut. 

Ausser den Hochdruckmaschinen mit zwei Ovlindern . von 
denen eben die Rede war , existiren noch Hochdruokmaschinon 
mit einem einzigen Cylinder. Die meisten der letzteren Art sind 
Ton zwei geschickten englischen Ingenieuren, Hrn. 'iWrcftcA- 
und Vivian gebaut worden. Sie nehmen den Dampf unter sehr 
hohem Druck, zuweilen S bis 10 Atmosphären, auf, sind aber 
ohne Condensator. Nach dem Eintreten in den Oylinder erfahrt 
der Dampf eine gewisse Expansion , behält aber stets eine« 
Druck bei, welcher den der Atmosphäre [107] übertritl't. Hat 
er seinen Dienst gethan, so wird er in die Atmosphäre jretrieben. 
Es ist offenbar, dass diese Wirkungsart, was die hervorgebrachte 
bewegende Kraft anlangt, vollkommen gleich werthig ist mit einer 
Condensation des Dampfes bei 100^\ und dass man einen Tlieil 
der nutzbaren Wirkung verliert; aber die so arbeitenden Ma- 
schinen ersparen den Condensator und die LutYpumpe. 8ie sind 
weniger kostspielig, als die anderen, weniger complicirt, nehmen 
weniger Raum in Anspruch und können au Orten angewendet 
werden, wo man nicht ttbor einen zur (^ndensation hinreichenden 
Strom kalten Wassers vorftlgt. In dieser Beziehung haben sie 
einen unschätzbaren Vorzug, da man sie durch andere nicht er- 
setzen kann. Diese Maschinen werden liauptsächlich in Eng- 
land gebraucht , um die zur l^eftirdorun^ der Bteinkohle die- 
nenden Wagen auf den dazu oingorichteten Schienenwegen in 



der gegenwärtifj: zur Ausboutuu^ der Minen gebräuchlichen Djiuipf- 
maschinen. In England sind die Dampfmaschinen auf eine recht voll- 
ständige Weise in der Kncych)])}iedia britannica behandelt. Einige 
der von uns benutzton Angaben sind dem letzteren Werke ent- 
nommen. 
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Bewegung za setzen, und zwar ebensowohl im Innern der Minen, 
wie unter freiem Himmel*-^®). 

Es bleibt uns übrig, noch einige Betrachtungen über die An- 
wendung der permanenten Gase und anderer Dämpfe ausser 
dem Wasserdampf zur Entwicklung der bewegenden Kraft des 
Feuers anzustellen. 

Man hat zu wiederholten Malen versucht , die Wärme zur 
Erzeugung bewegender Kraft auf atmosphärische Luft ein- 
wirken zu lassen. Im Verhältniss zum Wasserdampf gewährt 
dieses Gas [108] Vor- und Nachtheile, welche wir untersuchen 
wollen. 

1 . Sie bietet, verglichen mit dem Wasserdampf, einen erheb- 
lichen Vortheil darin, dass es bei gleichem Volum eine viel 
kleinere Wärmecapacität hat, und sich deshalb durch eine gleiche 
Volumvergrösserung stärker abkühlt. (Diese Thatsache ist 
durch das Obengesagte nachgewiesen.) Nun ist aber gezeigt 
worden, von welcher Wichtigkeit es ist, durch Volumände- 
rungen die grösstmöglichen Temperaturänderungen herbeizu- 
führen. 

2. Der Wasserdampf kann nur mit Hülfe eines Kessels ge- 
bildet werden, während die atmosphärische Luft unmittelbar, 
durch eine in ihr vorgenommene Verbrennung erhitzt werden 
kann. Man würde auf diese Weise einen erheblichen Verlust 
vermeiden, nicht nur in der Menge der Wärme , als vielmehr in 
ihrer Temperatur. Dieser Vortheil gehört ausschliesslich der 
atmosphärischen Luft an, die anderen Gase gewähren ihn nicht, 
und wären sogar schwieriger zu erhitzen, als der Wasserdampf. 

3. Um der Luft eine grosse Volumvergrösserung zu er- 
theilen und durch diese Ausdehnung eine grosse Temperatur- 
änderung hervorzubringen , wäre es nöthig, sie zunächst unter 
starkem Druck anzuwenden; man müsste sie [109] also vor dem 
Erhitzen durch eine Luftpumpe oder ein anderes Mittel zu- 
sammenpressen. Diese Operation würde einen besonderen Ap- 
parat bedingen, welcher bei den Dampfmaschinen nicht vor- 
handen ist. Hier ist das Wasser flüssig, wenn man es in den 
Kessel treten lässt, und erfordert, um eingeführt zu werden, nur 
eine Speisepumpe von kleinen Abmessungen. 

4 . Die Abkühlung des Dampfes durch die Berührung mit 
dem Refrigerator erfolgt sehr viel schneller und leichter, als dies 
mit der Luft der Fall sein könnte. Zwar hätte man den Ausweg, 
sie in die Atmosphäre zu entlassen, was noch den anderen Vor- 
theil hätte, dass man den Refrigerator entbehren könnte , Über 
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den man nicht überall verfügt, doch ist dazu erforderlich , dass 
die Ausdehnung der Luft nicht bis zu einem Druck unterhalb 
des der Atmosphäre gelangt. 

5 . Einer der schlimmsten Nachtheile des Dampfes ist , dass 
er nicht bei hohen Temperaturen angewendet werden kann, 
ohne die Anwendung von Gefässen von ungewöhnlicher Stärke 
nothwendig zu machen. Für die Luft gilt nicht das Gleiche, 
da hier keine nothwendige Beziehung zwischen der elastischen 
Kraft und der Temperatur besteht. Die Luft erscheint demnach 
geeigneter als der Dampf, um die bewegende Kraft des Falles 
des Wärmestoffes bei [110] höheren Temperaturgraden zu ge- 
winnen; bei niederen Graden ist vielleicht der Wasserdampf 
bequemer. Man kann sich sogar die Möglichkeit denken, die- 
selbe Wärme folgeweise auf Luft und auf Wasserdampf wirken 
zu lassen. Es würde genügen, der Luft nach ihrem Gebrauch 
noch eine hohe Temperatur zu lassen , und sie , statt sie in die 
Atmosphäre auszustossen, um einen Dampfkessel zu führen, wie 
wenn sie unmittelbar aus der Feuerung käme. 

Die Anwendung der atmosphärischen Luft zur Entwicklung 
der bewegenden Kraft des Feuers würde in der Praxis sehr 
grosse, wenn auch vielleicht nicht unüberwindliche Schwierig- 
keiten bieten ; gelingt es, sie zu überwinden, so würde sie zweifellos 
eine bemerkenswerthe üeberlegenheit dem Wasserdampf gegen- 
über zeigen *) . 



*) Unter den Versuchen zur Entwicklung der bewegenden Kraft 
der Wärme mittelst atmosphärischer Luft müssen die von den Hrn. 
Niepce hervorgehoben werden, welche mittelst eines von den Er- 
findern Pyrelophor genannten Apparates vor mehreren Jahren in 
Frankreich angestellt worden sind. Im Wesentlichen bestand der 
Apparat in Folgendem : es war ein Cylinder nebst Kolben vorhanden, 
in welchen die atmosphärische Luft mit ihrer gewöhnlichen Dichte 
eintrat. Es wurde ein verbrennlicher Stoff im Zustande sehr feiner 
Vertheilung liineingeworfen, der einen Augenblick in der Luft schwe- 
bend blieb, dann wurde derselbe entzündet. Die Verbrennung brachte 
nahezu dieselbe Wirkung hervor, als wäre das elastische Fluidum ein 
IUI] Gemenge von Luft und einem brennbaren Gase , z. B. von Luft 
und Kohlenwasserstoff; es fand eine Art Explosion und eine plötz- 
liche Ausdehnung des elastischen Fluidums statt, welche man be- 
nutzte, indem man sie ganz auf den Kolben wirken liess. Dieser 
machte eine Bewegung von gewisser Weite, und die bewegende Kraft 
war so gewonnen. Nichts hindert daran, alsbald die Luft zu erneuern 
und eine zweite gleiche Operation auszuführen 21 ). 

Diese, namentlich durch die Neuheit ihres Princips interessante 
Maschine besass einen fundamentalen Fehler. Der als Brennmaterial 
angewendete Stoff (es war Lycopodiumpulver, welches zur Erzeugung 
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[111] Was die anderen permanenten Gase anlangt, so müssen 
[112] sie unbedingt verworfen werden; sie haben alle Nach- 
theile der atmosphärischen Luft, ohne einen ihrer Vortheile zu 
besitzen. 

Das Gleiche kann man von den anderen Dämpfen als dem 
Wasserdampf im Verhältniss zu diesem sagen. 

Fände sich eine Flüssigkeit in reichlicher Menge , welche 
höhere Temperatur als das Wasser verdampft, deren Dampf bei 
gleichem Volum eine geringere specifische Wärme hat , welche 
die zur Herstellung der Maschinen verwendeten Metalle nicht 
angreift, so würde sie unzweifelhaft den Vorzug verdienen ; aber 
die Natur bietet uns keinen solchen Stoff. 

Man hat zuweilen den Alkoholdampf vorgeschlagen, und hat 
sogar Maschinen construirt, deren Zweck war, diese Anwendung 
möglich zu machen, indem sie die Vermischung der Dämpfe mit 
dem [113] Condensationswasser vermieden, d. h. indem man den 
kalten Körper aussen anbrachte, statt ihn in die Maschine einzu- 
führen. Man glaubte an dem Alkoholdampf einen bemerkens- 
werthen Vortheil darin zu finden, dass er eine stärkere Spannkraft 

von Flammen auf unseren Theatern benutzt wird) war zu tbeuer , so 
dass j eder Vortheil hierdurch verschwand, und leider war es schwierig, 
ein wohlfeiles Brennmaterial zu benutzen , weil man einen sehr fein 
gepulverten Körper brauchte, dessen Entzündung schnell erfolgt, 
und der keine Asche oder nur wenige binterlässt. 

Statt in der Weise wie die Herren Niepce vorzugehen , hätte es 
uns vortheilhafter geschienen , die Luft durch Pumpen vorläufig zu 
verdichten, sie durch eine vollkommen geschlossene Feuerung zu 
senden, in welche das BreuDmaterial durch eine leicht zu ersinnende 
Vorrichtung in kleinen Antheilen eingeführt wird , sie ihre Wirkung 
in einem Cylinder mit Kolben oder einem beliebigen anderen ausdehn- 
baren Raum ausüben zu lassen, sie alsdann in die Atmosphäre zu 
treiben, oder sie unter einen Dampfkessel treten zu lassen , um ihre 
nachgebliebene Wärme auszunutzen. 

Die Hauptschwierigkeiten , denen man bei dieser Art des Ver- 
fahrens begegnet wäre, [112] hätte darin bestanden, die Feuerung in 
eine hinlänglich feste Hülle einzuschliessen, trotzdem die Ver- 
brennung in passender Weise zu unterhalten, die verschiedenen Theile 
des Apparates bei massiger Temperatur zu erhalten und das Ver- 
derben des Cylinders und Kolbens zu verhindern; wir halten diese 
Schwierigkeiten nicht für unüberwindlich. 

In jüngster Zeit soll man in England glückliche Versuche über 
die Entwicklung der bewegenden Kraft durch die Wirkung der 
Wärme auf atmosphärische Luft gemacht haben. Es ist uns völlig 
unbekannt, worin diese Versuche bestehen, wenn sie überhaupt wirk- 
lich stattgefunden haben. 
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hat, als der Wasserdampf bei gleicher Temperatur. Wir können 
darin nur ein neues Hindemiss sehen. 

Der Hauptfehler des Wasserdampfes ist seine allzugrosse 
Spannkraft bei höherer Temperatur ; dieser Fehler besteht beim 
Alkoholdampf in viel höherem Maasse. Was den Vortheil be- 
züglich eines grösseren Gewinnes von bewegender Kraft anlangt, 
den man hierbei zu finden glaubte, so wissen wir nach den oben 
dargelegten Grundsätzen, dass er imaginär ist. 

Nur auf den Gebrauch des Wasserdampfes und der atmo- 
sphärischen Luft haben sich also die künftigen Versuche zu 
nchten, die Wärmemaschinen zu verbessern; mittelst dieser 
Agentien den grösstmöglichen Fall des WärmestofTes zu ver- 
werthen, muss der Gegenstand aller Bemühungen sein. 

Wir schliessen , indem wir bemerken , wie weit man davon 
entfernt ist, mittelst der bis jetzt bekannten Mittel alle bewe- 
gende Kraft der Brennmaterialien zu gewinnen. 

Ein Kilogramm Kohle liefert beim Verbrennen im [114] Ca- 
lorimeter eine Wärmemenge , welche im Stande ist , um einen 
Grad C. etwa 7000 kg Wasser zu erwärmen, d. h. es liefert 
7000 Wärmeeinheiten nach der S. 47 gegebenen Definition. 

Der grösste anwendbare Fall des Wärmestofffes wird durch 
den Unterschied der Temperatur der Verbrennung und der der 
zur Abkühlung verwendeten Körper gegeben. Es ist schwierig, 
für die Temperatur der Verbrennung eine andere Grenze zu 
finden, als die, bei welcher die Verbindung zwischen dem Sauer- 
stofl" und dem Brennmaterial noch stattfinden kann. Nehmen 
wir nun an, dass diese Grenze 1000" sei, so halten wir uns 
sicherlich unterhalb der Wahrheit. Die Temperatur des Kühlers 
nehmen wir gleich 0°. 

Wir haben 8. 49 annähernd die Menge der bewegenden 
Kraft berechnet, welche 1000 Wärmeeinheiten zwischen den 
Graden 100° und 99° entwickeln; wir fanden sie gleich 1.12 
Krafteinheiten, deren jede gleich einem Kubikmeter Wasser, auf 
ein Meter Höhe erhoben, ist. 

Wäre die bewegende Kraft der Fallhöhe des Wärmestotfes 
proportional, wäre sie für jeden Thermometergrad die gleiche, 
so wäre nichts leichter, als sie zwischen foOO" und 0" auszu- 
wertheu ; sie hätte den Werth 

1.12 X 1000 = 1120. 

[115] Da aber dies Gesetz nur angenähert ist, und sich bei 
höheren Temperaturen möglicherweise sehr von der Wahrheit 

Ostwald'8 Klassiker. 37. "tv 
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entfernt, so können wir nur eine ganz grobe Annäherung machen : 
wir nehmen die Zahl 1120 als auf die Hälfte, auf 560 redu- 
cirt an. 

Da ein Kilogramm Kohle 7000 Wärmeeinheiten hervor- 
bringt , und die Zahl 560 sich auf 1000 Einheiten bezieht, so 
muss man sie mit 7 multipliciren, wodurch sich ergiebt 

7 X 560 = 3920. 

Dies ist die bewegende Kraft von einem Kilogramm Kohle. 

Um dies theoretische Ergebniss mit den Ergebnissen der Er- 
fahrung zu vergleichen, wollen wir untersuchen, wieviel be- 
wegende Kraft ein Kilogramm Kohle thatsächlich in den besten 
der bekannten Wärmemaschinen entwickelt. 

Die Maschinen , welche bisher die vortheilhaftesten Resul- 
tate gegeben haben, sind die grossen Zweicylindermaschinen, 
welche zur Wasserhaltung in den Zinn- und Kupferminen in 
Cornwall verwendet werden. Die besten Ergebnisse, welche sie 
überhaupt geliefert haben, sind folgende: 

56 Millionen Pfund Wasser wurden um einen Fuss englisch 
pro Scheffel verbrannter Kohle gehoben (ein Scheffel wiegt 
88 Pfund). Diese Wirkung ist gleichwerthig der Erhebung von 
195 cbm [116] Wasser auf ein Meter Höhe, somit der Pro- 
duction von 195 Einheiten bewegender Kraft pro Kilogramm 
verbrannter Kohle*) . 



*) Das Ergebniss , welches wir hier anführen , wurde von einer 
Maschine geliefert , deren grosser Cylinder 45 2iOll Durchmesser und 
7 Fuss Kolbenhub hat ; sie wird zur Wasserhebung in einer Wheal 
Abraham genannten Mine in Cornwall gebraucht. Dieses Ergebniss 
muss einigermaassen als eine Ausnahme angesehen werden , weil es 
nur vorübergehend war, und nur einen Monat lang erhalten werden 
konnte. Die Hebung von 30 Millionen Pfund um einen Fuss englisch 
pro Scheffel Kohle von 88 Pfund wird als ein vorzügliches Ergebniss 
der Dampfmaschinen angesehen ; es wird zuweilen von den Maschinen 
nach dem Watt scheu System erreicht, aber nur sehr selten über- 
troffen. Die letzte Leistung kommt in französischem Maass auf 
104 000 kg auf ein Meter gehoben pro Kilogramm verbrannter Kohle 
heraus. 

Nach dem, was man gewöhnlich unter Pferdekraft bei der Be- 
stimmung der Leistung von Dampfmaschinen versteht, muss eine zehn- 
pferdige Maschine pro Secunde 10 x 75 kg oder 750 kg auf ein Meter 
heben, oder in der Stunde 750 x 3600 = 2 700 000 kg auf ein Meter. 
Setzen wir voraus, dass jedes Kilogramm Kohle 104000 kg auf diese 
Höhe hebt, so muss man, um die von unserer zehnpferdigen Maschine 
in der Stunde verbrauchte Kohle zu ermitteln, 2700 000 durch 104000 
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[117] Nun sind 195 Einheiten nur ein Zwanzigstel von 
3920, dem theoretischen Maximum; es ist somit nur ^ von der 
bewegenden Kraft des Brennmaterials ausgenutzt. 

Wir haben indessen unser Beispiel unter den besten der be- 
kannten Dampfmaschinen gewählt. 

Die Mehrzahl der anderen stehen sehr hinter diesen zurück. 
Die alte Maschine von Chaillot hebt beispielsweise 20 cbm 
Wasser auf 33 m Höhe mit 30 kg verbrannter Kohle, was auf 
22 Einheiten bewegender Kraft pro Kilogramm herauskommt; 
das Ergebniss ist 9 mal geringer, als das obige, und 180 mal ge- 
ringer, als das theoretische. 

Man darf nicht hoffen, in der Praxis jemals alle bewegende 
Kraft der Brennmaterialien auszunutzen. Die Versuche, welche 
man zur Annäherung an dieses Resultat anstellen wollte, wären 
selbst eher schädlich als nützlich, weil sie andere wichtige Rück- 
sichten vergessen Hessen. Die Ersparniss an Brennmaterial ist 
von den Bedingungen, die bei den Wärmemaschinen zu erfüllen 
sind , nur eine einzige ; unter vielen Umständen ist sie nur eine 
secundäre und muss der Sicherheit, Festigkeit, Dauer der Ma- 
schine , der Einschränkung des Raumes , den sie beansprucht, 
der Wohlfeilheit ihrer Herstellung etc. gegenüber zurückstehen. 
[118] In jedem Falle die Rücksichten der Bequemlichkeit und 
der Ersparniss, welche sich ergeben, nach ihrem richtigen 
Werthe zu beurtheilen , die wichtigeren derselben von den nur 
gelegentlichen zu unterscheiden, sie gegeneinander angemessen 
auszugleichen, um mit den leichtesten Hülfsmitteln zu dem besten 
Ergebniss zu gelangen, dies muss die wesentliche Gabe des 
Mannes sein , welcher berufen ist , die Arbeiten seiner Nächsten 
zu leiten, zusammenzufassen und sie zu einem nützlichen Zweck 
irgend welcher Art zusammen wirken zu lassen. 



dividiren, was -^^ = 26 kg giebt. Nun ist es eine grosse Seltenheit, 

eine zehnpferdige Maschine weniger als 26 kg Kohle in der Stunde 
verbrauchen zu sehen. 
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entfernt, so können wir nur eine ganz grobe ADn&herniig muhen: 
wir nehmen die Zahl 1120 als auf die Hälfte, &af 560 redn- 
cirt an. 

Da ein Kilogramm Eohle 7000 Wftrmeeinheiten hervor- 
bringt, und die Zahl 560 eich anf 1000 Einheiten beüeht, so 
muB3 man sie mit 7 mnltipUciren, wodurch eich ergiebt 

7 X 560 = 3920. 
Dies ist die bewegende Kraft von einem Kilogramm Kohle. 

Um dies theoretische Ergebniss mit den Ergebniesen der Er- 
fahrung zD vergleichen, wollen wir nntersnchen, wieviel be- 
wegende Kraft ein Kilogramm Kohle thatsachlioh in den besten 
der bekannten Wftrmemaachinen entwickelt. 

Die Maschinen , welche bisher die vorthoUhaftesten Resul- 
tate gegeben haben, sind die grossen Zweicylindermasohinen, 
welche zur WaBserbaltung in den Zinn- und Kupferminen in 
Cornwall verwendet werden. Die besten Ergebnisse, welche sie 
Oberhaupt geliefert haben, sind folgende: 

flu Millionen Pfund Wasser wurden um einen Fuss englisch 
pro Scheffel verbrannter Kohle gehoben [ein Scheffel wic^ 
S$ Pfund] . Diese Wirknng ist gleichwertbig der Erhebung von 
195 cbm [116] Wasser auf ein Meter Höhe, somit der Pro- 
dnction von 195 Einheiton bewegender Kraft pro Kilogtunm 
verbrannter Kohle*). 



•| Das EtgebnisB , welches wir hier anföhren , wnrd« soa einer 
Mascliine geliefert , deren grosser Cjlinder 45 Zoll DurchmeBser und 
7 l'uBS Kolbenhub hat; sie wird zur Wass erheb iing ia einer Wliesd ' 
Abraham genannten Mine in Cornwall gebraucht. Dieses Ergebniss. . 
muss ei nigernia aasen als eine Auflnahme angesehen werden, y- " -^- 
□ur vorübergehend war, und nur einen Monat lang erhalten n 
konnte. Die Hebung von 30 Millioneu Pfund u ' " "" 

Sro Scheffel Kohle von 88 Pfund wir'i als ein s 
er Dampfmaschinen angesehen ; es wird zuweilen V' 
nach dem Watt'&ahen System errei<:)it, aber nur i 
troffen. Die letzte Leistung kommt in frauzUeisdA 
104 (JÜU kg auf ein Meter gehoben pro Kilogramm 
heraus. 

Nach dem, was man gewöhnlich unter Pfefi 
Stimmung der Leistung von Dampfmaschinen i 

Eferdige Haschine pro Sccunde 10 x 75 kg oi 
eben, oder in der Stunde 750x36llU = 2 Ji 
Setzen wir voraus, dass jedes Kilogramm Kiä 
Hübe hebt, so muss man, um die von unserer 
in der Stunde verbrauchte Kohle zu ermtttsll 
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Anmerkungen. 

Die Abhandlung Eöflexions snr la puissance motrice du feu 
et snr les machines propres ä dövelopper cette pnissance par 
S. Carnot, Ancien elöve de Tecole polsrtechnique. A Paris, 
chez Bachelier, libraire, Quai des Aug^stins, No. 55, 1824. 

118 S. u. 1 Tafel, welche hier zum ersten Male in deutscher 
Uebersetzung herausgegeben wird , gehört zu denen , deren 
Wirkung auf die Wissenschaft erst längere Zeit nach ihrer Ver- 
öffentlichung begonnen hat. 

Der Verfasser, Nicolas- Leonard-Sadi Carnot ist am 1 . Juni 
1796 in Paris geboren, trat im Jahre IS 12 in die Ecole poly- 
technique ein, die er Ende 1814 verliess, um als ünterlieutenant 
in den praktischen Dienst überzugehen. Im Jahre 1819 Hess er 
sich zur Disposition stellen und machte 1821 eine Reise nach 
Deutschland. Zurückgekehrt , setzte er seine privaten Studien 
fort und veröffentlichte 1824 die ßdflexions etc., welche die 
einzige Arbeit blieb, welche er in abgerundeter Form zusammen- 
gefasst und der Welt mitgetheilt hat. Ende 1826 trat er wieder 
in den activen Dienst, den er aber bald, 1828, wieder verliess, 
um seine Studien fortzusetzen. Gegen Ende des Junimonates 
1832 erkrankte er, erlitt nach theil weiser Wiederherstellung 
einen Rückfall, zu welchem ein Anfall der Cholera trat, der 
seinem Leben am 24. August 1832 ein Ziel setzte. 

Die Abhandlung Sadi Carnot^ , welche, in wenigen Exem- 
plaren gedruckt, nur geringe Verbreitung gefunden hatte, wurde 
1872 in den Annales scientifiques de TEcole Normale superieure 
(II. Sor. t. I, 1872) wieder abgedruckt. Eine besondere Neu- 
ausgabe derselben ist 1878 in Paris bei Gauthier -Villars er- 
schienen. Derselben sind biographische Nachrichten über den 
Verfasser von dessen Bruder H, Carnot beigegeben , welchen 
die oben angegebenen Daten entnommen sind. Ferner enthält 
diese Ausgabe das Bildniss des Verfassers sowie den Abdruck 
einer Anzahl Notizen aus dem handschriftlichen Nachlass, aus 
welchem hervorgeht, dass Sadi Camiot^ welcher in seiner Schrift 
noch von der Annahme der materiellen Natur der Wärme aus- 
gegangen war, sich auf dem besten Wege dazu befand, die 
gegenseitige Umwandelbarkeit der Wärme und Arbeit zu ent- 
decken und wissenschaftlich klar zu stellen. Ihn auf Grund dieser 
Notizen zum eigentlichen Entdecker des ersten Hauptsatzes 
der Thermodynamik zu machen, wie es geschehen ist, dürfte sich 
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wohl historisch nicht rechtfertigen lassen ; wohl aber darf man 
vermnthen, dass er^ falls ihm eine längere Lebensdauer be- 
schieden gewesen wäre , den Schritt von der in seinen Notizen 
ausgesprochenen Conception dieses Gedankens bis zur wissen- 
schaftlich zulänglichen Durcharbeitung und Darstellung des- 
selben wohl zu thun im Stande gewesen wäre. 

DerEinfluss, welchen die Abhandlung ausgeübt hat, war 
zunächst, wie erwähnt, unmerklich gering. Erst IS 34 hat 
E. Clapeyron die Grundidee Carnofs als »fruchtbar und ein- 
wurfsfrei« erkannt und in einer gleichnamigen Abhandlung 
(Journal de l'Ecole Polytechnique 14, 170. 1834) die graphische 
Darstellung und analytische Formulirung desselben entwickelt, 
welche im Wesentlichen noch gegenwärtig im Gebrauch ist. 
Aber auch Clapeyron'^ Arbeit scheint zunächst wenig Einfluss 
gehabt zu haben, bis sie 1843 in Poggendorff^^ Annalen (59, 
446. 1843) mit der Bemerkung aufgenommen wurde: »Dieser 
bisher nur von Wenigen beachtete Aufsatz schien seiner Wichtig- 
keit wegen noch jetzt ein volles Recht zur Aufnahme zu haben.« 

Clapeyron ist bei seiner Darstellung wie Carnot von der 
Annahme ausgegangen, dass bei allen Aenderungen , bei denen 
keine Wärme zu- oder abgeführt wird , die Gesammtmenge der 
Wärme unverändert bleibt. An dieser Annahme hielt zunächst 
auch W, Thomson fest, welcher in den Transactions of the 
Royal Society of Edinburgh (5) 16, 1849 die Betrachtungs- 
weise von Carnot aufgenommen und weiter geführt hatte. Erst 
Clausius hat im Jahre 1850 [Poggendorff^% Annalen der Physik 
und Chemie, 79, 368. 1850) diese Annahmen aufgegeben und 
statt derselben das von J, R. Mayer 1842 ausgesprochene, in- 
zwischen von Joule experimentell bestätigte und von HelmhoUz 
auf die verschiedensten Gebiete der Physik angewendete Princip 
von der gegenseitigen Umwandelbarkeit von Wärme in Arbeit, 
allgemein von jeder Energieform in die andere, seinen Betrach- 
tungen zu Grunde gelegt, wodurch der Grundgedanke CarnoV^ 
erst zu seiner wahren Entwicklung gelangte. 

Es ist charakteristisch für die Seltenheit der Original- 
abhandlung Carnot\^ dass sowohl Thomson wie Clausius an- 
fangs mittheilen, dass sie diese Arbeit sich nicht hätten ver- 
schaffen können und auf Clapeyron als Quelle angewiesen 
gewesen seien. Eines Vierteljahrhunderts hatte es bedurft, bis 
der Keim, den Carnot gesät hatte, Frucht zu tragen begann; 
seine allgemeinere Wirkung in der Wissenschaft ist von der er- 
wähnten Abhandlung von Clausius ab zu datiren. 

Die Bedeutung der Betrachtungsweise Carnot^ kann hier 
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Die Abhandlung E^flexions sur la puissance motrice du feu 
et sur les machines propres k d^velopper cette puissance par 
S. Carnot, Ancien elöve de Tecole polsrtechnique. A Paris, 
chez Bachelier, libraire, Quai des Aug^stins, No. 55, 1824. 

118 S. u. 1 Tafel; welche hier zum ersten Male in deutscher 
Uebersetzung herausgegeben wird , gehört zu denen , deren 
Wirkung auf die Wissenschaft erst längere Zeit nach ihrer Ver- 
öffentlichung begonnen hat. 

Der Verfasser, Nicolas- Leonard-Sadi Camot ist am 1 . Juni 
1796 in Paris geboren, trat im Jahre 1812 in die Ecole poly- 
technique ein, die er Ende 1 8 1 4 verliess, um als Unterlieutenant 
in den praktischen Dienst überzugehen. Im Jahre 1819 Hess er 
sich zur Disposition stellen und machte 1821 eine Reise nach 
Deutschland. Zurückgekehrt, setzte er seine privaten Studien 
fort und veröffentlichte 1824 die R^flexions etc., welche die 
einzige Arbeit blieb, welche er in abgerundeter Form zusammen- 
gefasst und der Welt mitgetheilt hat. Ende 1826 trat er wieder 
in den activen Dienst, den er aber bald, 1828, wieder verliess, 
um seine Studien fortzusetzen. Gegen Ende des Junimonates 
1832 erkrankte er, erlitt nach theilweiser Wiederherstellung 
einen Rückfall, zu welchem ein Anfall der Cholera trat, der 
seinem Leben am 24. August 1832 ein Ziel setzte. 

Die Abhandlung Sadi Carnof^ , welche, in wenigen Exem- 
plaren gedruckt, nur geringe Verbreitung gefunden hatte, wurde 
1872 in den Annales scientifiques de TEcole Normale sup^rieure 
{II. S6r. t. I, 1872) wieder abgedruckt. Eine besondere Neu- 
ausgabe derselben ist 1878 in Paris bei Gauthier -Villars er- 
schienen. Derselben sind biographische Nachrichten über den 
Verfasser von dessen Bruder H, Camot beigegeben , welchen 
die oben angegebenen Daten entnommen sind. Ferner enthält 
diese Ausgabe das Bildniss des Verfassers sowie den Abdruck 
einer Anzahl Notizen aus dem handschriftlichen Nachlass, ans 
welchem hervorgeht, dass Sadi Camot, welcher in seiner Schrift 
noch von der Annahme der materiellen Natur der Wärme aus- 
gegangen war, sich auf dem besten Wege dazu befand, die 
gegenseitige Um wandelbarkeit der Wärme und Arbeit zu ent- 
decken und wissenschaftlich klar zu stellen. Ihn auf Grund dieser 
Notizen zum eigentlichen Entdecker des ersten Hauptsatzes 
der Thermodynamik zu machen, wie es geschehen ist, dürfte sich 
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wohl historisch nicht rechtfertigen lassen ; wohl aber darf man 
vermuthen, dass er, falls ihm eine längere Lebensdauer be- 
schieden gewesen wäre , den Schritt von der in seinen Notizen 
ausgesprochenen Conception dieses Gedankens bis zur wissen- 
schaftlich zulänglichen Durcharbeitung und Darstellung des- 
selben wohl zu thun im Stande gewesen wäre. 

Der Einfluss , welchen die Abhandlung ausgeübt hat , war 
zunächst, wie erwähnt, unmerklich gering. Erst 1834 hat 
E. Clapeyron die Grundidee Carnofs als »fruchtbar und ein- 
wurfsfrei« erkannt und in einer gleichnamigen Abhandlung 
(Journal de l'Ecole Polytechnique 14, 170. 1834) die graphische 
Darstellung und analytische Formulirung desselben entwickelt, 
welche im Wesentlichen noch gegenwärtig im Gebrauch ist. 
Aber auch Clapeyron'^ Arbeit scheint zunächst wenig Einfluss 
gehabt zu haben, bis sie 1843 in Poggendorff^% Annalen (59, 
446. 1843) mit der Bemerkung aufgenommen wurde: »Dieser 
bisher nur von Wenigen beachtete Aufsatz schien seiner Wichtig- 
keit wegen noch jetzt ein volles Recht zur Aufnahme zu haben.« 

Clapeyron ist bei seiner Darstellung wie Carnot von der 
Annahme ausgegangen, dass bei allen Aenderungen , bei denen 
keine Wärme zu- oder abgeführt wird , die Gesammtmenge der 
Wärme unverändert bleibt. An dieser Annahme hielt zunächst 
auch W, Thomson fest, welcher in den Transaetions of the 
Royal Society of Edinburgh (5) 16, 1849 die Beti*achtungs- 
weise von Carnot aufgenommen und weiter geführt hatte. Erst 
Clausius hat im Jahre 1850 [Poggendorff^^ Annalen der Physik 
und Chemie, 79, 368. 1850) diese Annahmen aufgegeben und 
statt derselben das von J, R. Mayer 1842 ausgesprochene, in- 
zwischen von Joule experimentell bestätigte und von HelmhoUz 
auf die verschiedensten Gebiete der Physik angewendete Princip 
von der gegenseitigen Umwandelbarkeit von Wärme in Arbeit, 
allgemein von jeder Energieform in die andere, seinen Betrach- 
tungen zu Grunde gelegt, wodurch der Grundgedanke CarnoV^ 
erst zu seiner wahren Entwicklung gelangte. 

Es ist charakteristisch für die Seltenheit der Original- 
abhandlung Carnot %^ dass sowohl Thomson wie Clausius an- 
fangs mittheilen, dass sie diese Arbeit sich nicht hätten ver- 
schaffen können und auf Clapeyron als Quelle angewiesen 
gewesen seien. Eines Vierteljahrhunderts hatte es bedurft, bis 
der Keim, den Carnot gesät hatte, Frucht zu tragen begann; 
seine allgemeinere Wirkung in der Wissenschaft ist von der er- 
wähnten Abhandlung von Clausius ab zu datiren . 

Die Bedeutung der Betrachtungsweise Carnot 9> kann hier 
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chez Baclielier, libraire, Qaai des AnguatinB, Ho. 66, 1824. 
IIa S. u. t Tafel, welobe hier znm ersten Male in deutscher 
(Jebersetzung heransgegeben wird , gehört zu denen , deren 
Wirkung auf die Wissenschaft erst längere Zeit nach ihrer Ver- 
öffentlichung begonnen hat. 

Der Verfasser, Nicolas- Lionard-Sadt Carnot ist am 1 . Jnni 
1796 in Paris geboren, trat im Jahre 1812 in die Ecole poly- 
techniqaeein, die er Ende 1814 verliesa, nm als Unterlientenant 
in den praktischen Dienst überzugehen. Im Jahre 1819 liesB er 
sich znr Disposition stellen nnd machte 1821 eine Reise nach 
Deutsehland. Zurückgekehrt, setzteer seine privaten Studien 
fort und veröffentlichte 1824 die R^fleiions etc., welche die 
einzige Arbeit blieb, welche er in abgerundeter Form znaammen- 
gefaast und der Welt mitgetheilt hat. Ende 1826 trat eririeder 
in den activen Dienst , den er aber bald , 1 828 , vieder verliesa, 
um seine Studien fortzusetzen. Gegen Ende des Junimonates 
1832 erkrankte er, erlitt nach tbeilweiser Wiederherstellung 
einen Rückfall, zu welchem ein Anfall der Cholera trat, der 
seinem Leben am 24. Angust 1832 ein Ziel setzte. 

Die Abhandlung Sadi Cartwt'9 , wtslche. in wenigen Exem- 
plaren gedruckt, nur geringe Verbreitung gefunden hatte, " 
1872 in den Annates scientifiques deTKcale Normale sup^rieum:! 
(II. 8er. t. I, 1872) wieder abgedruckt. Eine besondere Nem^J 
ausgäbe derselben ist 1878 in Paris hei Gaiilliier-Villara < 
schienen. Derselben sind biographisclie Nachrichten ttbei 
Verfasser von dessen Binder H. Carnot beigegeben, ] 
die oben angegebenen Daten entnommen sind. FemM 
diese Ausgabe das Bildniss des Verfasaera sowie denfl 
einer Anzahl Notizen aus dem handschriftlichen Na(~ 
welchem hervorgeht, dass Sadi Carnot, welcher in ai 
noch von der Annahme der materiellen Natur der I 
gegangen war, sich auf dem besten Woge dazu J 
gegenseitige Umwandel barkeit der Wävme und k^ 
decken und wissenschaftlich klar zu stellen. Ihnairf^ 
Notizen zum eigentlichen Entdecker des erate 
der Thermodynamik zu machen, wie ea geschfjj 
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man gewöhnlich den vierfachen Inhalt des ersten giebt, und 
welcher nur 104] solchen Dampf empfsingt, welcher bereits im 
ersten Cylinder gewirkt hat. Somit hat der Dampf am Schlnss 
seiner Wirkung mindestens das vierfache Volnm. Ans dem 
zweiten Cylinder tritt er unmittelbar in den Condensator , doch 
begreift man , dass er in einen dritten Cylinder geführt werden 
könnte , welcher viermal so gross ist , wie der zweite , nnd in 
welchem sein Volum auf das 16 fache steigen wtlrde. Das 
wesentlichste Hindemiss, welches sich der Anwendung eines 
derartigen dritten Cylinders entgegenstellt, sind der grosse Raum- 
inhalt, welchen man ihm geben müsste, und die grossen Dirnen- 
sonen, welche die Dampf Öffnungen haben müssten^) . Wir [105] 
sagen nichts mehr über diesen Gegenstand , da unsere Angabe 
nicht ist, auf die Einzelheiten der Construction von Wärme- 
maschinen einzugehen: diese Einzelheiten würden ein eigenes 
Werk beanspruchen, welches sie besonders behandelt; ein solches 
existirt noch nicht, wenigstens in Frankreich** . 



* Der Vortheil zweier Cylinder an Stelle eines einzigen ist 
leicht einzusehen. In einem einzigen Cylinder wäre der Impuls des 
Kolbens vom Anfang bis zum Endeseines Laufes ausserordentlich 
verschieden. Sämmtliche Theile . die die Bewegung zu übertragen 
haben, müssten von genügender Widerstandsföhigkeit sein, um den 
ersten Impuls zu ertragen, und sehr gut mit einander verbunden, um 
plötzliche Bewegungen, durch die siesehr leiden würden, zu ver- 
meiden. Namentlich würde sich auf den Balancier, dieTniger, den 
Lenker, die Krummzapfen, die ersten Zahnräder, die Ungleicnförmig- 
keit des Antriebes geltend macheu und die schädlichsten Wirkungen 
erzeugen. Ausserdem müsste der Dampfcylinder gleichzeitig stark 
genug sein, um den höchsten Druck zu ertragen, und geräumig genug, 
um 105] den Dampf nach seiner Volumvermehrung zu entmdten, 
während es bei der Anwendung von zwei aufeinander folgenden Cy- 
lindem genügt , den ersten hinreichend stark bei massigem Inhalt zu 
machen, was eine leichte Sache ist. und den zweiten geräumig bei 
massiger Stärke. 

Die Zweicylindermaschinen sind, obwohl auf recht gute Prin- 
cipien begründet, doch häufig weit davon entfernt, die vortheilhaften 
Resultate zu ergeben, die man von ihnen erwarten müsste; es rührt 
dies hauptsächlich daher, dass die Abmessungen verschiedener Theile 
der Maschine schwierig zu regeln sind . und sich selten im richtigen 
gegenseitigen Verhältniss befinden. Es fehlt an guten ModeUen 
zur Construction der Zweieylindermaschinen , während man vorzüg- 
liche zur Construction der Maschinen Watt' sehen Systems besitzt 
Daher rührt die Verschiedenheit, welche man an den Wirkungen der 
einen, und die fast vollkommene Gleichheit, welche man an den 
Wirkungen der anderen findet. 

*•) In dem Werke von Hm. Heron de TlUefosse, betitelt de la 
JR ichesse min4rale 3. Vol. . p. 50 u. ff. findet sich eine gute Beschreibung 



Betrachtungen über die bewegende Kraft des Feuers. 61 

[106] Ist die Ansdehnnng des Dampfes hauptsächlich durch die 
Dimensionen der Gefässe eingeschränkt, in denen er sich aus- 
dehnen soll, so ist der Grad der Dichte, in welchem man ihn zu 
Anfang anwenden kann, nur durch den Widerstand der Gefässe, 
in denen er erzeugt wird, d. h. der Kessel begrenzt. Nach dieser 
Richtung hat man noch bei Weitem nicht das beste erreicht, die 
Anordnung der gewöhnlich benutzten Kessel ist ganz verwerf- 
lich, und obwohl der Dampf in ihnen selten über 4 bis 6 Atmo- 
sphären Druck gebracht wird , platzen sie häufig und haben zu 
schweren Unfällen Ursache gegeben. Es wäre unzweifelhaft 
sehr möglich , solche Unfälle zu vermeiden , und trotzdem den 
Dampf auf weit höhere Spannung zu bringen , als man es ge- 
wöhnlich thut. 

Ausser den Hochdruckmaschinen mit zwei Cylindern , von 
denen eben die Rede war , existiren noch Hochdruckmaschinen 
mit einem einzigen Cylinder. Die meisten der letzteren Art sind 
von zwei geschickten englischen Ingenieuren, Hrn. Trevetick 
und Vivian gebaut worden. Sie nehmen den Dampf unter sehr 
hohem Druck, zuweilen 8 bis 10 Atmosphären, auf, sind aber 
ohne Condensator. Nach dem Eintreten in den Cylinder erfährt 
der Dampf eine gewisse Expansion , behält aber stets einen 
Druck bei, welcher den der Atmosphäre [107] übertrifft. Hat 
er seinen Dienst gethan, so wird er in die Atmosphäre getrieben. 
Es ist offenbar, dass diese Wirkungsart, was die hervorgebrachte 
bewegende Kraft anlangt, vollkommen gleichwerthig ist mit einer 
Condensation des Dampfes bei 100°, und dass man einen Theil 
der nutzbaren Wirkung verliert ; aber die so arbeitenden Ma- 
schinen ersparen den Condensator und die Luftpumpe. Sie sind 
weniger kostspielig, als die anderen, weniger complicirt, nehmen 
weniger Raum in Anspruch und können an Orten angewendet 
werden, wo man nicht über einen zur Condensation hinreichenden 
Strom kalten Wassers verfügt. In dieser Beziehung haben sie 
einen unschätzbaren Vorzug, da man sie durch andere nicht er- 
setzen kann. Diese Maschinen werden hauptsächlich in Eng- 
land gebraucht , um die zur Beförderung der Steinkohle die- 
nenden Wagen auf den dazu eingerichteten Schienenwegen in 



der gegenwärtig zur Ausbeutung der Minen gebräuchlichen Dampf- 
maschinen. In England sind die Dampfmaschinen auf eine recht voll- 
ständige Weise in der Encyclopaedia britannica behandelt. Einige 
der von uns benutzten Angaben sind dem letzteren Werke ent- 
nommen. 
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Bewegung zu setzen, und zwar ebensowohl im Innern der Minen, 
wie unter freiem Himmer^^^). 

Es bleibt uns übrig, noch einige Betrachtungen über die An- 
wendung der permanenten Gase und anderer Dämpfe ausser 
dem Wasserdampf zur Entwicklung der bewegenden Kraft des 
Feuers anzustellen. 

Man hat zu wiederholten Malen versucht , die Wärme zur 
Erzeugung bewegender Kraft auf atmosphärische Luft ein- 
wirken zu lassen. Im Verhältniss zum Wasserdampf gewährt 
dieses Gas [108] Vor- und Nachtlieile, welche wir untersuchen 
wollen. 

1 . Sie bietet, verglichen mit dem Wasserdampf, einen erheb- 
lichen Vortheil darin, dass es bei gleichem Volum eine viel 
kleinere Wärmecapacität hat, und sich deshalb durch eine gleiche 
Volumvergrösserung stärker abkühlt. (Diese Thatsache ist 
durch das Obengesagte nachgewiesen.) Nun ist aber gezeigt 
worden, von welcher Wichtigkeit es ist, durch Volumände- 
rungen die grösstmöglichen Temperaturänderungen herbeizu- 
führen. 

2. Der Wasserdampf kann nur mit Hülfe eines Kessels ge- 
bildet werden, während die atmosphärische Luft unmittelbar, 
durch eine in ihr vorgenommene Verbrennung erhitzt werden 
kann. Man würde auf diese Weise einen erheblichen Verlust 
vermeiden, nicht nur in der Menge der Wärme , als vielmehr in 
ihrer Temperatur. Dieser Vortheil gehört ausschliesslich der 
atmosphärischen Luft an, die anderen Gase gewähren ihn nicht, 
und wären sogar schwieriger zu erhitzen, als der Wasserdampf. 

3. Um der Luft eine grosse Volumvergrösserung zu er- 
theilen und durch diese Ausdehnung eine grosse Temperatur- 
änderung hervorzubringen, wäre es nöthig, sie zunächst unter 
starkem Druck anzuwenden ; man müsste sie ^109] also vor dem 
Erhitzen durch eine Luftpumpe oder ein anderes Mittel zu- 
sammenpressen. Diese Operation würde einen besonderen Ap- 
parat bedingen, welcher bei den Dampfmaschinen nicht vor- 
handen ist. Hier ist das Wasser flüssig , wenn man es in den 
Kessel treten lässt, und erfordert, um eingeführt zu werden, nur 
eine Speisepumpe von kleinen Abmessungen. 

4 . Die Abkühlung des Dampfes durch die Berührung mit 
dem Kefrigerator erfolgt sehr viel schneller und leichter, als dies 
mit der Luft der Fall sein könnte. Zwar hätte man den Ausweg, 
sie in die Atmosphäre zu entlassen, was noch den anderen Vor- 
theil hätte, dass man den Refrigerator entbehren könnte, Über 
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den man nicht überall verfügt, doch ist dazu erforderlich , dass 
die Ausdehnung der Luft nicht bis zu einem Druck unterhalb 
des der Atmosphäre gelangt. 

5 . Einer der schlimmsten Nachtheile des Dampfes ist y dass 
er nicht bei hohen Temperaturen angewendet werden kann, 
ohne die Anwendung von Gefässen von ungewöhnlicher Stärke 
nothwendig zu machen. Für die Luft gilt nicht das Gleiche, 
da hier keine nothwendige Beziehung zwischen der elastischen 
Kraft und der Temperatur besteht. Die Luft erscheint demnach 
geeigneter als der Dampf, um die bewegende Kraft des Falles 
des Wärmestoffes bei [110] höheren Temperaturgraden zu ge- 
winnen; bei niederen Graden ist vielleicht der Wasserdampf 
bequemer. Man kann sich sogar die Möglichkeit denken, die- 
selbe Wärme folgeweise auf Luft und auf Wasserdampf wirken 
zulassen. Es würde genügen, der Luft nach ihrem Gebrauch 
noch eine hohe Temperatur zu lassen , und sie , statt sie in die 
Atmosphäre auszustossen, um einen Dampfkessel zu führen, wie 
wenn sie unmittelbar aus der Feuerung käme. 

Die Anwendung der atmosphärischen Luft zur Entwicklung 
der bewegenden Kraft des Feuers würde in der Praxis sehr 
grosse, wenn auch vielleicht nicht unüberwindliche Schwierig- 
keiten bieten ; gelingt es, sie zu überwinden, so würde sie zweifellos 
eine bemerkenswerthe üeberlegenheit dem Wasserdampf gegen- 
über zeigen *) . 



*) Unter den Versuchen zur Entwicklung der bewegenden Kraft 
der Wärme mittelst atmosphärischer Luft müssen die von den Hrn. 
Niepce hervorgehoben werden, welche mittelst eines von den Er- 
findern Pyrelophor genannten Apparates vor mehreren Jahren in 
Frankreich angestellt worden sind. Im Wesentlichen bestand der 
Apparat in Folgendem : es war ein Cylinder nebst Kolben vorhanden, 
in welchen die atmosphärische Luft mit ihrer gewöhnlichen Dichte 
eintrat. Es wurde ein verb rennlicher Stoff im Zustande sehr feiner 
Vertheilung hineingeworfen, der einen Augenblick in der Luft schwe- 
bend blieb, dann wurde derselbe entzündet. Die Verbrennung brachte 
nahezu dieselbe Wirkung hervor, als wäre das elastische Fluidum ein 
■111] Gemenge von Luft und einem brennbaren Gase, z. B. von Luft 
und Kohlenwasserstoff; es fand eine Art Explosion und eine plötz- 
liche Ausdehnung des elastischen Fluidums statt, welche man be- 
nutzte, indem man sie ganz auf den Kolben wirken Hess. Dieser 
machte eine Bewegung von gewisser Weite, und die bewegende Kraft 
war so gewonnen. Nichts hindert daran, alsbald die Luft zu erneuern 
und eine zweite gleiche Operation auszuführen 21 ). 

Diese, namentlich durch die Neuheit ihres Princips interessante 
Maschine besass einen fundamentalen Fehler. Der als Brennmaterial 
angewendete Stoff (es war Lycopodiumpulver, welches zur Erzeugimg 
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[111] Was die anderen permanenten Gase anlangt, so mtlssen 
[112] sie unbedingt verworfen werden; sie haben alle Nach- 
theile der atmosphärischen Luft, ohne einen ihrer Vortheile zu 
besitzen. 

Das Gleiche kann man von den anderen Dämpfen als dem 
Wasserdampf im Verhältniss zu diesem sagen. 

Fände sich eine Flüssigkeit in reichlicher Menge , welche 
höhere Temperatur als das Wasser verdampft, deren Dampf bei 
gleichem Volum eine geringere specifische Wärme hat , welche 
die zur Herstellung der Maschinen verwendeten Metalle nicht 
angreift, so würde sie unzweifelhaft den Vorzug verdienen ; aber 
die Natur bietet uns keinen solchen Stoff. 

Man hat zuweilen den Alkoholdampf vorgeschlagen, und hat 
sogar Maschinen construirt, deren Zweck war, diese Anwendung 
möglich zu machen, indem sie die Vermischung der Dämpfe mit 
dem [113] Condensationswasser vermieden, d. h. indem man den 
kalten Körper aussen anbrachte, statt ihn in die Maschine einzu- 
führen. Man glaubte an dem Alkoholdampf einen bemerkens- 
werthen Vortheil darin zu finden, dass er eine stärkere Spannkraft 

von Flammen auf unseren Theatern benutzt wird) war zu theuer , so 
dass jeder Vortheil hierdurch verschwand, und leider war es schwierig, 
ein wohlfeiles Brennmaterial zu benutzen , weil man einen sehr fein 
gepulverten Körper brauchte, dessen Entzündung schnell erfolgt, 
und der keine Asche oder nur wenige hinterlässt. 

Statt in der Weise wie die Herren Niepce vorzugehen , hätte es 
uns vortheilhafter geschienen , die Luft durch Pumpen vorläufig zu 
verdichten, sie durch eine vollkommen geschlossene Feuerung zu 
senden, in welche das Brennmaterial durch eine leicht zu ersinnende 
Vorrichtung in kleinen Antheilen eingeführt wird , sie ihre Wirkung 
in einem Cylinder mit Kolben oder einem beliebigen anderen ausdehn- 
baren Raum ausüben zu lassen , sie alsdann in die Atmosphäre zu 
treiben, oder sie unter einen Dampfkessel treten zu lassen, um ihre 
nachgebliebene Wärme auszunutzen. 

Die Hauptschwierigkeiten , denen man bei dieser Art des Ver- 
fahrens begej^net wäre, [112] hätte darin bestanden, die Feuerung in 
eine hinlänglich feste Hülle einzuschliessen, trotzdem die Ver- 
brennung in passender Weise zu unterhalten, die verschiedenen Theile 
des Apparates bei massiger Temperatur zu erhalten und das Ver- 
derben des Cylinders und Kolbens zu verhindern; wir halten diese 
Schwierigkeiten nicht für unüberwindlich. 

In jüngster Zeit soll man in England glückliche Versuche über 
die Entwicklung der bewegenden Kraft durch die Wirkung der 
Wärme auf atmosphärische Luft gemacht haben. Es ist uns völlig 
unbekannt, worin diese Versuche bestehen, wenn sie überhaupt wirk- 
lich stattgefunden haben. 



Betrachtangen fiber die bewegende Kraft des Feaen. 65 

hat^ als der Wasserdampf bei gleicher Temperatar. Wir können 
darin nur ein nenes Hindemiss sehen. 

Der Hauptfehler des Wasserdampfes ist seine allzugrosse 
Spannkraft bei höherer Temperatar; dieser Fehler besteht beim 
Alkoholdampf in viel höherem Maasse. Was den Vortheil be- 
züglich eines grösseren Gewinnes von bewegender Kraft anlangt, 
den man hierbei zu finden glaubte, so wissen ¥rir nach den oben 
dargelegten Grundsätzen, dass er imaginär ist. 

Nur auf den Grebrauch des Wasserdampfes und der atmo- 
sphärischen Luft haben sich also die künftigen Versuche zu 
richten, die Wärmemaschinen zu verbessern; mittelst dieser 
Agentien den grösstmöglichen Fall des WärmestofTes zu ver- 
werthen, muss der Gegenstand aller Bemühungen sein. 

Wir schliessen , indem wir bemerken , wie weit man davon 
entfernt ist, mittelst der bis jetzt bekannten Mittel alle bewe- 
gende ELraft der Brennmaterialien zu gewinnen. 

Ein Kilogramm Kohle liefert beim Verbrennen im [114] Ca- 
lorimeter eine Wärmemenge , welche im Stande ist , um einen 
Grad C. etwa 7000 kg Wasser zu erwärmen, d. h. es liefert 
7000 Wärmeeinheiten nach der S. 47 gegebenen Definition. 

Der grösste anwendbare Fall des Wärmestoflfes wird durch 
den Unterschied der Temperatur der Verbrennung und der der 
zur Abkühlung verwendeten Körper gegeben. Es ist schwierig, 
für die Temperatur der Verbrennung eine andere Grenze zu 
finden, als die, bei welcher die Verbindung zwischen dem Sauer- 
stofi* und dem Brennmaterial noch stattfinden kann. Nehmen 
wir nun an, dass diese Grenze 1000° sei, so halten wir uns 
sicherlich unterhalb der Wahrheit. Die Temperatur des Kühlers 
nehmen wir gleich 0°. 

Wir haben S. 49 annähernd die Menge der bewegenden 
Kraft berechnet, welche 1000 Wärmeeinheiten zwischen den 
Graden 100° und 99° entwickeln; wir fanden sie gleich 1.12 
Krafteinheiten, deren jede gleich einem Kubikmeter Wasser, auf 
ein Meter Höhe erhoben, ist. 

Wäre die bewegende Kraft der Fallhöhe des Wärmestoff'es 
proportional, wäre sie für jeden Thermometergrad die gleiche, 
so wäre nichts leichter, als sie zwischen foOO" und 0° auszu- 
werthen ; sie hätte den Werth 

1.12 X 1000 = 1120. 

[115] Da aber dies Gesetz nur angenähert ist, und sich bei 
höheren Temperaturen möglicherweise sehr von der Wahrheit 

0stwald*8 Klassiker. 37. "^ 
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entfernt, so können wir nur eine ganz grobe Annäherung machen : 
wir nehmen die Zahl 1120 als auf die Hälfte, auf 560 redu- 
cirt an. 

Da ein Kilogramm Kohle 7000 Wärmeeinheiten hervor- 
bringt, und die Zahl 560 sich auf 1000 Einheiten bezieht, so 
muss man sie mit 7 multipliciren, wodurch sich ergiebt 

7 X 560 = 3920. 

Dies ist die bewegende Kraft von einem Kilogramm Kohle. 

Um dies theoretische Ergebniss mit den Ergebnissen der Er- 
fahrung zu vergleichen, wollen wir untersuchen, wieviel be- 
wegende Kraft ein Kilogramm Kohle thatsächlich in den besten 
der bekannten Wärmemaschinen entwickelt. 

Die Maschinen , welche bisher die vortheilhaftesten Resul- 
tate gegeben haben, sind die grossen Zweicylindermaschinen, 
welche zur Wasserhaltung in den Zinn- und Kupferminen in 
Cornwall verwendet werden. Die besten Ergebnisse, welche sie 
überhaupt geliefert haben, sind folgende: 

56 Millionen Pfund Wasser wurden um einen Fuss englisch 
pro Scheflfel verbrannter Kohle gehoben (ein Scheflfel wiegt 
88 Pfund). Diese Wirkung ist gleichwerthig der Erhebung von 
195 cbm [116] Wasser auf ein Meter Höhe, somit der Pro- 
duction von 195 Einheiten bewegender Kraft pro Kilogramm 
verbrannter Kohle*) . 



*j Das Ergebniss , welches wir hier anführen , wurde von einer 
Maschine geliefert , deren grosser Cylinder 45 Zoll Durchmesser und 
7 Fuss Kolbenhub hat ; sie wird zur Wasserhebung in einer Wheal 
Abraham genannten Mine in Cornwall gebraucht. Dieses Ergebniss 
muss einigermaassen als eine Ausnahme angesehen werden , weil es 
nur vorübergehend war, und nur einen Monat lang erhalten werden 
konnte. Die Hebung von 30 Millionen Pfund um einen Fuss englisch 
pro Scheffel Kohle von 88 Pfund wird als ein vorzügliches Ergebniss 
der Dampfmaschinen angesehen ; es wird zuweilen von den Maschinen 
nach dem Watfachen System erreicht, aber nur sehr selten über- 
troffen. Die letzte Leistung kommt in französischem Maass auf 
104 000 kg auf ein Meter gehoben pro Kilogramm verbrannter Kohle 
heraus. 

Nach dem, was man gewöhnlich unter Pferdekraft bei der Be- 
stimmung der Leistung von Dampfmaschinen versteht, muss eine zehn- 
pferdige Maschine pro Secunde 10 x 75 kg oder 750 kg auf ein Meter 
heben, oder in der Stunde 750 x 3600 = 2 700 000 kg auf ein Meter. 
Setzen wir voraus, dass jedes Kilogramm Kohle 104 000 kg auf diese 
Höhe hebt, so muss man, um die von unserer zehnpferdigen Maschine 
j'n der Stunde verbrauchte Kohle zu ermitteln, 2700000 durch 104000 
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Anmerkungen. 

Die Abhandlung Eeflexions snr la paissance motrice du fen 
et sur les machines propres ä developper cette puissance par 
S. Carnot, Ancien elöve de Tecole polytechnique. A Paris, 
chez Bachelier, libraire, Quai des Aug^stins, No. 55, 1824. 

118 S. u. 1 Tafel; welche hier zum ersten Male in deutscher 
Uebersetzung herausgegeben wird , gehört zu denen , deren 
Wirkung auf die Wissenschaft erst längere Zeit nach ihrer Ver- 
OiTentlichung begonnen hat. 

Der Verfasser, Nicolas- Leonard-Sadi Camot ist am 1 . Juni 
1796 in Paris geboren, trat im Jahre 1812 in die Ecole poly- 
technique ein, die er Ende 1814 verliess, um als ünterlieutenant 
in den praktischen Dienst überzugehen. Im Jahre 1819 Hess er 
sich zur Disposition stellen und machte 1821 eine Reise nach 
Deutschland. Zurückgekehrt, setzte er seine privaten Studien 
fort und veröffentlichte 1824 die ß^flexions etc., welche die 
einzige Arbeit blieb, welche er in abgerundeter Form zusammen- 
gefasst und der Welt mitgetheilt hat. Ende 1826 trat er wieder 
in den activen Dienst, den er aber bald, 1828, wieder verliess, 
um seine Studien fortzusetzen. Gegen Ende des Junimonates 
1832 erkrankte er, erlitt nach theil weiser Wiederherstellung 
einen Rückfall, zu welchem ein Anfall der Cholera trat, der 
seinem Leben am 24. August 1832 ein Ziel setzte. 

Die Abhandlung Sadi Carnot\ , welche, in wenigen Exem- 
plaren gedruckt, nur geringe Verbreitung gefunden hatte, wurde 
1872 in den Annales scientifiques de TEcole Normale sup^rieure 
(II. S6r. t. I, 1872) wieder abgedruckt. Eine besondere Neu- 
ausgabe derselben ist 1878 in Paris bei Gauthier -Vlllars er- 
schienen. Derselben sind biographische Nachrichten über den 
Verfasser von dessen Bruder JET. Garnot beigegeben , welchen 
die oben angegebenen Daten entnommen sind. Ferner enthält 
diese Ausgabe das Bildniss des Verfassers sowie den Abdruck 
einer Anzahl Notizen aus dem handschriftlichen Nachlass, ans 
welchem hervorgeht, dass Sadi Camot ^ welcher in seiner Schrift 
noch von der Annahme der materiellen Natur der Wärme aus- 
gegangen war, sich auf dem besten Wege dazu befand, die 
gegenseitige Umwandelbarkeit der Wärme und Arbeit zu ent- 
decken und wissenschaftlich klar zu stellen. Ihn auf Grund dieser 
Notizen zum eigentlichen Entdecker des ersten Hauptsatzes 
der Thermodynamik zu machen, wie es geschehen ist, dürfte sich 
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wohl historisch nicht rechtfertigen lassen ; wohl aber darf man 
vermuthen, dass er, falls ihm eine längere Lebensdauer be- 
schieden gewesen wäre , den Schritt von der in seinen Notizen 
ausgesprochenen Conception dieses Gedankens bis zur wissen- 
schaftlich zulänglichen Durcharbeitung und Darstellung des- 
selben wohl zu thun im Stande gewesen wäre. 

DerEinfluss, welchen die Abhandlung ausgeübt hat, war 
zunächst, wie erwähnt, unmerklich gering. Erst 1834 hat 
E. Clapeyron die Grundidee Carnofs als »fruchtbar und ein- 
wurfsfrei« erkannt und in einer gleichnamigen Abhandlung 
(Journal de FEcole Polytechnique 14, 170. 1834) die graphische 
Darstellung und analytische Formulirung desselben entwickelt, 
welche im Wesentlichen noch gegenwärtig im Gebrauch ist. 
Aber auch Clapeyron'^ Arbeit scheint zunächst wenig Einfluss 
gehabt zu haben, bis sie 1843 in Poggendorff^^ Annalen (59, 
446. 1843) mit der Bemerkung aufgenommen wurde: »Dieser 
bisher nur von Wenigen beachtete Aufsatz schien seiner Wichtig- 
keit wegen noch jetzt ein volles Recht zur Aufnahme zu haben.« 

Clapeyron ist bei seiner Darstellung wie Campt von der 
Annahme ausgegangen, dass bei allen Aenderungen , bei denen 
keine Wärme zu- oder abgeführt wird , die Gesammtmenge der 
Wärme unverändert bleibt. An dieser Annahme hielt zunächst 
auch W. Thomson fest, welcher in den Transactions of the 
Royal Society of Edinburgh (5) 16, 1849 die Betrachtungs- 
weise von Carnot aufgenommen und weiter geführt hatte. Erst 
Clausius hat im Jahre 1850 [Poggendorff^^ Annalen der Physik 
und Chemie, 79, 368. 1850) diese Annahmen aufgegeben und 
statt derselben das von /. R, Mayer 1842 ausgesprochene, in- 
zwischen von Joule experimentell bestätigte und von HelmhoUz 
auf die verschiedensten Gebiete der Physik angewendete Princip 
von der gegenseitigen Umwandelbarkeit von Wärme in Arbeit, 
allgemein von jeder Energieform in die andere, seinen Betrach- 
tungen zu Grunde gelegt, wodurch der Grundgedanke CarnoV^ 
erst zu seiner wahren Entwicklung gelangte. 

Es ist charakteristisch für die Seltenheit der Original- 
abhandlung Carnot ^^ dass sowohl Thomson wie Claitsius an- 
fangs mittheilen, dass sie diese Arbeit sich nicht hätten ver- 
schaffen können und auf Clapeyron als Quelle angewiesen 
gewesen seien. Eines Vierteljahrhunderts hatte es bedurft, bis 
der Keim, den Carnot gesät hatte, Frucht zu tragen begann; 
seine allgemeinere Wirkung in der Wissenschaft ist von der er- 
wähnten Abhandlung von Claitsius ab zu datiren. 

Die Bedeutung der Betrachtungsweise CamoÜ^ kann hier 
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nicht eingehend dargestellt werden ; es genügt darauf zn ver- 
weisen, dass sie den wesentlichen Inhalt dessen bildet, was als 
der zweite Hauptsatz der me chanischen Wärm e theo rie 
bezeichnet wird. Als solcher hat sie in den Händen von 
Clausius und W. Thomson zu den wichtigsten Ergebnissen ge- 
führt. Und soeben beginnt es sich zu zeigen, dass ähnliche Be- 
trachtungsweisen , wie sie Carnot und seine Nachfolger aus- 
schliesslich für die Umwandlungen der Wärme aufgestellt und 
ausgebildet haben, auch auf die anderen Energieformen anwendbar 
sind, und die Entwicklung der bisherigen Thermodynamik 
zur Energetik vermitteln. 

Was die Uebersetzung anlangt, so ist sie nach der Original- 
ausgabe von 1824 ausgeführt worden; auch beziehen sich die 
in eckigen Klammem angegebenen Seitenzahlen auf diese. Sie 
ist meist wörtlich ; doch habe ich gelegentlich, um den charakte- 
ristischen Stil des Originals besser wiederzugeben, mir in Neben- 
dingen kleine Freiheiten gestatten zu dürfen geglaubt. 

Anm. 1. S. 7. Carnot gebraucht die beiden Wörter chaleur 
und calorique ohne Unterschied (vgl. die Anmerkung auf S. 10), 
doch habe ich, um den Wortlaut festzuhalten, regelmässig 
chaleur durch Wärme, calorique durch Wärmestoff 
wiedergegeben. Es ist charakteristisch, dass dort, wo die Ana- 
logie der bewegenden Kraft der Wärme mit dem Fall des 
Wassers betont werden soll, stets das Wort calorique gebraucht 
wird [Carnot sagt nirgends chute de chaleur), während für all- 
gemeinere Betrachtungen der erste Ausdruck vorgezogen wird. 

Anm. 2. S. 8. Carnot zeigt sich hier noch völlig in der 
alten Theorie des Wärmestoffes befangen, indem er den Ver- 
brauch der Wärme bei der Erzeugung mechanischer Arbeit aus- 
drücklich leugnet. Es wird später Gelegenheit sein, darauf 
hinzuweisen, dass seine Ueberzeugung von der Richtigkeit der 
Wärmetheorie seiner Zeit keine unbedingte war. 

Anm. 3. S. ll. Der auf den vorhergegangenen Seiten vor- 
bereitete Satz, dass zur Verwerthung der Wärme ein Tempe- 
raturunterschied die unumgängliche Voraussetzung ist, wird 
hier endgültig formulirt und in seiner Bedeutung als Grund- 
gedanke der ganzen folgenden Entwicklung hervorgehoben. In 
der That ist diese nichts , als die sinngemässe Verwerthung und 
Ausarbeitung dieses einen Principes. 

Anm. 4. S. 14. Diese Beweisart mittelst des unmöglichen 
Perpetuum mobile ist , seitdem sie hier zum ersten Male in An- 
wendung gebracht worden ist , eines der wirksamsten und aus- 
giebigsten wissenschaftlichen Hülfsmittel geblieben. Jedesmal, 
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wo es gelingt, eine Anzahl zusammengehöriger Erscheinungen 
in einen umkehrbaren Kreisprocess zu ordnen , gewährt diese 
Betrachtung die Möglichkeit, zwischen den in Betracht kom- 
menden Grössen eine Gleichung aufzustellen, und sie somit 
numerisch zu verknüpfen. 

Hierbei ist zu beachten, dass der Satz vom unmöglichen 
perpetuum mobile zwei verschiedene Seiten hat. Gewöhnlich 
betrachtet man ihn als einen Ausdruck der Unerschaffbarkeit 
der Energie. Jedoch hätte man auch ein perpetuum mobile, 
wenn man beispielsweise durch Verbrauch von Wärme bei con- 
stanter Temperatur mechanische Arbeit erlangen könnte, die 
sich wieder in Wärme umwandelt , so dass das Gesetz von der 
Erhaltung der Energie stets gewahrt bliebe. Es ist gerade diese 
zweite Seite jenes Satzes, welche ftir den Satz von Carnot^ wie 
er gegenwärtig zu fassen ist, und für die oben erwähnten An- 
wendungen in Frage kommt. Es entspricht somit jedem der 
beiden Hauptsätze der Thermodynamik eine Seite des Satzes 
vom unmöglichen perpetuum mobile , und zwar ist die zweite, 
bisher vielfach übersehene Seite in Bezug auf die Fruchtbarkeit 
der Anwendungen die wichtigere. 

Anm. 5. S. 20. Die hier folgende Darlegung enthält die 
Beschreibung des classischen Schemas der umkehrbaren Kreis- 
processe, welches den speciellen Namen des (7ar7^o<'schen 
Kreisprocesses führt, und mit der durch Clatcstus ange- 
brachten Verbesserung der Darlegung des Inhaltes des »zweiten 
Hauptsatzes '^ stets zu Grunde gelegt wird. 

Anm. 6. S. 23. Diese letzten Worte sind gelegentlich so 
gedeutet worden, als sei in ihnen die Entdeckung der Lehre von 
der Umwandlung von Wärme in Arbeit, im Gegensatze zur 
Theorie vom Wärmestoff enthalten. Wiewohl zugestanden werden 
darf, dass dem Verfasser beim Niederschreiben dieser Worte etwas 
derartiges vorgeschwebt haben könnte, muss doch andererseits 
betont werden , dass sie allzu unbestimmt sind , als dass man 
irgend welche wirklichen Ansprüche auf sie gründen dürfte. 

Anm. 7. 8. 26. Der Ausdehnungscoefficient der Luft ist 
von Dalton und Gay-Lussac etwas fehlerhaft bestimmt worden ; 

er beträgt ^4t ^^^ ^4t s*^** ^7 • 

Anm. 8. S. 28. Die gegenwärtig angenommenen Zahlen für 
die specifische Wärme bei constantem Druck sind nach Regnault 

Luft 1.000 Stickstoff 0.997 

Wasserstoff 0.993 Stickoxydul 1.45 

Kohlensäure 1.39 Oelbildendes Gas l . 7 5 

Sauerstoff 1.013 Kohlenoxyd 0.998. 
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Darnach wären die nachfolgenden Rechnungen im Text zu ver-CC/C (^ 
bessern. 

Die S. 29 gemachte Annahme, dass die specifische Wärme 
alier Gase sich mit der Temperatur ändere , ist später als im 
Wesentlichen irrig erkannt worden. Damit fallen alle hierauf 
begründeten Schlüsse, die in der Folge eingehend discutirt sind, 
fort. Vgl. insbesondere S. 33. 

Anm. 9. S. 31. Diese geniale Beweismethode des wich- 
tigen Theorems ist gegenwärtig fast in Vergessenheit gerathen. 
Sie verdient durchaus, in die Lehrbücher aufgenommen zu 
werden, da sie durch unmittelbare Anschauung eine vielbenutzte 
und bisher stets auf analytischem, also nicht anschaulichem Wege 
abgeleitete Formel ergiebt. 

Anm. 10. S. 33. Hier beginnen die Schlüsse, welche auf 
der fehlerhaften Annahme beruhen , dass keine Wärme bei der 
Gewinnung der Arbeit verschwinde ; die erhaltenen Ergebnisse 
sind daher gleichfalls fehlerhaft. 

Anm. 11. S.34. Ein offenbarer Schreibfehler für 6ray-Zw55ar. 

Anm. 12. S. 38. Durch Megnault ist die Constanz der 
specifischen Wärmen der sog. permanenten Gase bis 300° nach- 
gewiesen worden. 

Anm. 13. S. 41. Vgl. Anmerkung 10. 

Anm. 14. S. 42. Der Satz ist richtig , wiewohl seine Ab- 
leitung falsch ist. [Der in Arbeit umwandelbare Antheil der 
Wärme beim Uebergang von der Temperatur t^ auf die Tempe- 
ratur ^2 ist bei gleichen Werthen des Temperaturunterschiedes 
tx — t'i umgekehrt proportional der absoluten Temperatur , bei 
welcher der Uebergang erfolgt. 

Anm. 15. S. 48. Nach den gegenwärtig geltenden Zahlen 

würde der Werth -^^ =1.55 betragen. 

Anm. 16. S. 49. Der richtige Werth ist 273^+100 = l-^^» 
sehr nahe dem von Carnot berechneten. 

Anm. 17. S. 52. Vgl. Anmerkung 6. 

Anm. 18. S. 52. Die nachfolgenden Darlegungen sind 
wiederum frei von dem auf S. 33 beginnenden Fehler und haben 
ihre Geltung wie ihr Interesse bis jetzt behalten. 

Anm. 19. S. 58. Einige im Original vorhandene Druck- 
fehler in den Zahlen der Tabelle sind hier verbessert worden. 

Anm. 20. S. 62. Es sind dies die Keime der Eisenbahnen. 

Anm. 21. S. 63. Man wird mit Interesse von diesem merk- 
vwürdigen Vorläufer der Gaskraftmaschine Kenntniss nehmen. 
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